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2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में , जब तक कि विषय मंदर्भ में 
( श्रम विभाग ) 

कोई मास विरुद्ध न हो : - 
अधिसूचना 

( 1 ) " अधिनियम " से खान अधिनियम , 1952 अभिप्रेत है। 
नई दिल्ली 27 अक्सूबर , 1983 

( 2 ) " अम्लन " से अभिप्रेत है अम्न के साथ गसायनिक अभिक्रिया 
का० मा० 778 ( 4 ):- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 

धारा तेलधर, चूना पत्थर या अन्य शैलसमूह का उत्पादन 
कि आशकित सारे को रोकने के लिए और ऐमी परिस्थितियों के शीघ्र 

बढ़ाने के लिए विवेचना 
उपचार के लिए , जिनसे खतरा होने की संभावना है, खान अधिनियम , 

( 3 ) " वलयाकार स्थान " में कूप में लटकी हुई पाईप के आसपाम 
1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 57 के अधीन विनियमों को बनाए 

का स्थान अभिप्रेत है । वलयाकार स्थान की 
जाने में उक्त आधनियम की धारा 59 की उपधारा (i ), ( 2 ) और ( 4 ) 

बाहरी दीवाल एष विवल कूप हो मकेगी या यह एक स्ट्रिंग 
के अधीन पूर्व प्रकाणन और खनन बाठों को निदेश करने में होने वाले 

बृहत पाईप हो सकेगी । 
विलम्ब से बचना आवश्यक है । 

( 4 ) " अनुमोदिन " से मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में साधारण या 
अन : अय , बेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिानिम को धाग 60 के साथ 

विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है और वह ऐसी 
पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 

शों के अधीन रहते हुए है जो वह निर्दिष्ट करें । 
विनियम बनाती है , अर्थात् : - 

( 5 ) " पूर्तिकर टोंग "से अभिप्रेत है हेरिक में लटका हुआ ड्रिल पाइप 
अध्याय 1 प्रारम्भिक 

टोंग जिसका उपयोग ट्रिल पास के किमी सेक्शन को 
मक्षिा नाम , बिमार और लाग होना:- ( 1 ) इन यिनियमों का 

पकड़ने के लिए उस समय किया जाता है जब अन्य सेक्श फो 
मंभिष्म नाम नेन खान विनियम , 1983 है । 

दुमरे टोंग का उपयोग करके उससे खोला जाता है ; 
( 2 ) उनका विस्तार, संपूर्ण भारत पर है । 

( 6 ) "स्मान " से अभिप्रेत है द्रव या गैस को किमी वाल्व से होकर 
( 3 ) ये प्रत्येक तेल खान को लागू होंगे । 

साधारणत : धीरे- धारे निकालना ; स्त्राव होने से अभिप्रेत है 
( 4 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

किसी कूप या दावीकृत उपस्कर के दाग की नियंतित नियुक्ति 
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( 7 ) "विफल विस्फोट ” से अभिप्रेत है किसी रूप में से गैस और 

तेस का आकस्मिक प्रचंड निमास ; 
( 8 ) "विफल विस्फोट निरोधक " मे ऐसी कोई यक्ति अभिप्रेत है , 

जो यदि किफ या विफल विस्फोट उत्पन्न हो तो हिल पाइप 
और सिग के बीष के घलयाकार स्थान से तरल पदार्थो 
के दाब का नियंत्रण करने या उनमे निकास को रोकने या 

दि छिद्र में कोई डिल पाइप न हो तो छिद्र को बंद करने के 

लिए केसिग के ठीक ऊपर संलग्न होती है । 
69 ) "केसिंग " से बेधन कार्य के समय किसी तेल या गैस कूप में 

लगाई गई इस्पात को पास अभिप्रेत है । फेसिंग का कार्य 
है वेधन कार्य के दौरान छिद्र को दीयाल को घंसने से 
रोकना और यदि कप उत्पादनकारी है तो तेल निकालने के 

लिए साधन व्यवस्था करना ; 
( 10 ) " सेलर " से अभिप्रेत है कूप और में शीर्ष पर उपस्कर की 

मदों के लिए स्थान की व्यवस्थाएं करने के लिए डेरिक के नीचे 
का उत्खनन । यह जैटिंग द्वारा परवर्ती निपटान के लिए फलोर 
के मोघे जल-निकास और पौर अन्य तरल पदार्थ को इकटठा 

करने के लिए एक गर्त के रूप में भी काम करता है । 
( 11 ) "सीमेन्टिग " से अभिप्रेत है यह संक्रिया जिसके द्वारा सीमेन्ट 

गारे को केसिंग में से इस प्रकार नीचे की ओर धकेला जाता 
है और उसे निचले छोर पर बाहर निकाला जाता है कि यह 
कूप के तल के ऊपर पूर्व निश्चित ऊंचाई तकः केसिंग और 
रुप -चोर के पार्व के बोष के स्थान को भर देता है । 
यह केसिंग को ठीक स्थान पर सदृत करने और कूपगोर मे 
जल और अन्य तरल पदार्थों को अपर्जित करने के प्रयोजन 

के लिए है । 
( 12 ) "क्रिसमस-टी " में अभिप्रेत है तरल पदार्थ के प्रवाह को 

नियंत्रित करने के लिए किसी यू.प के शीर्ष पर संम्गजित वाल्व 

ओर फिटिंगें ; 
( 13 ) " सकाम व्यक्ति " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी कार्यकरण 

दशाओं के , जो काम करने वाले व्यक्तियों के लिए (पूर्वानुनेय ) 
जोखिमों को अस्थन्छ, जोखिमवाली या खतरनाक हैं , आमपास 
विद्यमान भार पहचानने में सक्षम है और जिसे उन्हें दूर 
करने के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करने के लिए 

प्राधिकृत किया गया है । 
( 14 ) " सम्पूरित कूप " से ऐसा कूप अभिप्रेत है जिसमें उत्पादनकारी 

शेस-समूह कूप बोर के लिए खुला है और भूप में और कृप 
शीर्ष पर से पापित उपस्कर है जिससे कि यह भौतिक रूप 

से तेल और गैस का उत्पादन करने में समर्थ हो । 
( 15 ) " काउन लाक " से हेरिक या दंड के शीर्ष पर लगा हुआ ऐमा 

बहुपरखोवार समंजन अभिप्रेत है जिसका उपयोग बाल- लाक 
के साथ दिल स्ट्रिग, केसिंग, निलिका, छड़ों और अन्य 

औयारों को ऊपर ना करने के लिए किया जाता है । 
( 16 ) “ डेरिम " से ऐसी मिश्रित जालक संरचना अभिप्रेत है जिसका 

उपयोग बोर छिद्र के ऊपर पारने या कूप की सफाई करने के 

प्रयोगनों के लिए किया जाता है ; 
( 17 ) किसी खान के संबंध में "जिला मजिस्ट्रेट " से ययास्थिति , 

वह जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें उम 
राजस्व जिले में , जिसमें खान स्थित है, विधि और व्यवस्था 
बनाए रखने की कार्यपालक शक्ति निहित है ; 


के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट होगा जो केन्द्रीय 

मरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो ; 
( 18 ) "कर्षण संकर्म " मे अभिप्रेत है शैकटों, पक्रान्तों , बेनों , 

पुलियों, पट्ठों, कलषों, कटहेडों और/ या अन्य यातित युक्तियों 
घा संमजन , जिसमें किमी कप का वेधन करने या उत्पादनकारी 
झूप की सफाई करने के लिए पयुक्त उस्कर को उठाने , 
प्रचालित करने और संचालित करने के लिए नियंत्रण उपयुक्न 
रूप से लगाए गए हैं और उनकी व्यवस्था की गई है । 

कर्षण संकम या तो अचल हो सकेगा या चल ; 
( 19 ) " अन्त . वेधन " से उत्पादनकारी या उत्पादक या संभावित 

उत्पादनकारी भूवैज्ञानिक क्षितिज के अलः वेधन को प्रक्रिया 

अभिप्रेत है ; 
( 20 ) " वेधन रिग " से घोर छिद्र स्थल पर वेधन करने के प्रयोजन 

के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण संरचना और मशीनरी अभिप्रेत है । 
( 21 ) "उत्थापक " से इस्पास की एक ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत 

है जिसका उपयोग चल साफ के लटके हुए उत्तोलन उपस्कर 
के साथ लटकी हुई पाइप या छर को किमी फूप में उसे 

नीचे करने या उससे खीचने के लिए किया जाना है ; 
( 22 ) "बचाय रज्जू से ऐसी आनत तार रज्जू अभिप्रेत है जिसमे 

डेरिक या दंड के रेकिंग सेटफार्म के ऊपर के स्थल से सुरक्षा 

गाड़ी या स्लाईड को नीचे भ-म्थिरक तक न जाया जाता है । 
( 23 ) "विस्फोट मापक मीटर " में ज्वमनल गैग की मान्दता मापने 
____ का उपकारण अभिप्रेत है । 
( 21 ) "विस्फोटक का यही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक 

अधिनियम , 1881 में है , . 
( 25 ) " ज्यालारोधी उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है जो 

बिना किसी क्षति के अपने भीतर. उनात होने वाली ज्वलनरत 
गेम के किमी विस्फोटन को महन कर सकता हो और ऐसी 
ज्वाला के जो आसपास के वातावरण में मौजूद हो सकने वाली 

ज्वलनशील गैम को ज्वलित करेगी, रांचरण को रोक मकना हो 
( 261) "ज्वलनशील " से ऐगा पदार्थ अभिप्नेत है , जिसे आसानी से 

ज्वलित किया जाए जो उगता के साा दहन हो या जो 

ज्माला फलाने की द्रुत गति रखता हो ; 
( 27 ) "ज्वाला " से ऐसी बली ज्याला अभिप्रेत है जिसका प्रयोग 

अनावश्यक गंग को नष्ट करने के लिए किया आता है । 
( 29 ) "फ्लोर छलाक " गे फ्लोर स्तर पर या उसके निकट स्थिर 

एकल भरखी पुली या खुली कप्पी अभिप्रेत है जिसके द्वारा 
किसी रस्से पर के पुली या खली पप्पी दिशा में परिवर्तन 

किया जा सकता है ; 
( 29 ) " प्रमा " से अनु मूषों में पचा उपवर्णित प्रभा अभिप्रेत है ; 
( 30) "विभंग " से उत्पादन के लिए प्रवाह मार्ग खोलने के प्रयोजन 

के लिए किमी तरल पदार्थ को अधस्नल स्तर के अन्सार 

प्रवेश कराने की प्रक्रिया अभिप्रेत हैं ; 
( 31 ) " म " में पेट्रोलियम या प्राकृतिक जंग में स्थित या 

व्युत्पन्न हाइडोकार्यन की वाष्प स्थिति अभिप्रेत है ; 
( 32 ) " स कनित पंक " से संरोहित शैलसमूह गस सहिन सा 
___ पंक ४.भिप्रेत है जो पंक का एक वैशिष्टय फुलफुला रूप 
. देना है । 
( 33 ) "गम-मुक्त " से किसी टैंक या क्षेत्र में यंत्र के रण से यथामापित 

ज्वलनशील और / या विषैली गैसों की मान्द्रता अभिप्रेत है जो 
प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए मापित गैस की मुरक्षित 
विहित सीमा -मान के भीतर है : 


परन्तु उस खान की दशा में जो अंशत : एक जिले में 
और अंशत : दूसरे जिले में स्थित है , इन विनियमों के प्रयोजनों 
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( 34 ) " ग कूप " सं अभिप्रेत है ऐमा कप, जिससे किसी गैस धारक 

जान से निरन्तर उत्तावन होता रहता है या ऐसा कप जिसमें 
कैमिग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन गैस के निरन्तर 

उत्पादन के लिए चलाया माता है ; 
( 33 ) " समूह संग्रहण केन्द्र " म तेल या गैस मा संग्रहण, अभिक्रिया 

वा संच 1 के लिए मन उसाद मुविवा अभिप्रेत है । 
( 36) " जोखिमयाला क्षेत्र से ऐमा क्षेत्र अभिप्रेत है जहा सामान्य 

संक्रियाओं के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऐमा जोखिमवाला 

वातावरण पाए जाने की संभावना है जो गोखिम बन सकता है; 
( 37 ) " जोखिमयाला " वातावरण से ऐसा वातावरण अभिप्रेत है 

जिसमें किसी मान्द्रना में कोई ऐसी ज्वलनशील गैस या बाप्प 

है जा ज्वलित होने में समर्थ है । 
( 38 ) " हाईलाईन या आउटलाईन " में ऐसा रस्सा अभिप्रेत है 

जिसका उपयोग किसी उरिक या दंड से पाइणे , वेधन करने 
घाले औजार या अन्य उपस्कर हैरिक वाफ या डेरिक या दंड 
के बाहर के अन्य अवस्थान तक ले जाने के लिए किया जाता 


( 39 ) " संस्थापन " स कोई सा स्थिर सस्थापन या स्थिर संस्थाप 

का कोई भाग अभिप्रेत है जिमना अनुरक्षण खान के भीतर 
जिया जाता है या जिमें यहां तेल या गेम के समुपयोजन के 
संबंध में या ऐसे समपयोजन की दृष्टि से अन्वेषण के संबन्ध 

में स्थापित किया जाता है । 
( 40 ) " संस्थापन प्रबन्धक " से अभिप्रेत है संस्थापन के स्वामी या 

अभिकर्ता द्वारा लिखित में नियुक्त ऐसी व्यक्ति जो , संस्थापन 
के या उसके सम्बध में गभी संक्रियाओं और क्रियाकलाप का 

भारमाधक है और उनके लिए उत्तरदायी है ; 
( 41 ) " आयनकारी विकिरण " मे किसी रेडियों ऐक्टिव पदार्थ के 

परमाणु न्युक्लिअम के स्वतः विदाटी विचंद्रन के कारण ऐम । 

उत्सर्जन अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमवाला है; 
( 42 ) "किक " से अभिप्रेत है वेधन किए जाने पर कूप में प्रवेश 

करने वाले शैलसमूह तरलपदार्थों के अंर्तवाह से भारित लघु 

अवधि का कोई अचानक दाब प्रोत्यर्ष; 
( 43 ) " केली माफ " से धूर्णीमान और केली के बीच संस्थापित कोई 

वाल्य अभिप्रेत है । जब उच्च दाब पश्च प्रवाह आरम्भ हो जाता 
है तब वेधन करने वाला व्यक्ति इस वाल्व को बन्द कर 
सकता है और वर्णीमान और घूर्णी होज पर से दाब को दूर 

कर सकता है ; 
( 44 ) " स्नेहक " से अभिप्रेत केसिंग या नलिका शीर्ष के ऊपर 

के वाल्व के ऊपर केसिग या नलिका का विस्तरण / स्नेहकों में 
ऊपरि सिरे पर दाब यन्द करने वाली युक्ति की व्यवस्था 
इमलिए की गई है जिससे कि वह किसी कूप के अन्दर जाने 

न्य मंधनध 
को बंद करने में समर्थ हो सके ; 
( 45 ) " मशीनरी " मे अभिप्रेत है : 
( क ) वेधन उत्पादन और परिवहन सक्रियाओं के संबंध में 

उपयोग में लाया जाने वाला या ऐसे उपयोग के लिए 
आयित , कोई स्थिर या मुवाह्य इंजन , वायु या गैस 

संपीडिन्न , वायसन या वाष्प साधिन , अथवा 
( ख ) ऊर्जा का विकास करने , संचयन करने, पारेषण करने , 

मंपरिवर्तन करने या उपयोग करने के लिए आशयित कोई 

गाधित गाधन या साधितों का समरुपय, अथवा 
( ग ) कोई ऐसा साधिन्न , साधन या साधिनों का समुच्चय , 

यदि इनके द्वारा विकसित, संचलित, पारेषित , संपरिवर्तित 


या उपयोजित किसी शक्ति का उपयोग वेधन , उत्पादन 
और परिवहन संक्रियाओं के संबंध में किया गया है 

या ऐसा उपयोग किए जाने के लिए आशयित है ; 
( 46 ) "मको बोर " से ऐसा पल या स्थिर प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिस 

पर कार्यरत व्यक्ति सेरिफ पर रखी हुई पाइपों या अन्य 

उपस्कर को संभालने के लिए खड़े होते हैं ; 
( 47 ) "पंक " के ऐसा द्रव अभिप्रेत है जिसे भूर्णी वेधन और वर्कओवर 

संक्रियाओं के दौरान कर मोट के द्वारा परिसंचरण किया 

जाता है; 
( 48 ) "पंक गत्त " से ऐमा कुंड या टंकी अभिप्रेत है जिसके द्वारा मेधन 

पंक को रेत सुक्ष्म अवसादों की नीधे बैठ जाने के लिए 
चभित किया जाता है जहां कि योगशील पंक के साथ मिश्रित 
हो और जहां तरल पदार्थ को कूप में दोबारा पम्प किए जाने 

से पहले अस्थायी रूप से संचित किया जाता है ; 
( 49) “ पंक - पम्प " से अभिप्रेत है एक तरफा या दो तरफा सहर 

कार्यकारी पंप जिसका उपयोग मामान्य संक्रिया के अधीन 
डिल पाइप के नीचे और पलयिका से ऊपर पंक परिसंचरण 

करने के लिए किया जाता है ; 
( 50 ) "पदधारी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी, अभिकर्ता 

या प्रबंधक द्वारा खान , या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण के 
विशेष कर्तम्पों का पालन करने के लिए, लिखित में नियुक्त 
किया गया है और इसके अन्तर्गत संस्थापन प्रबंधक सुरक्षा 

अधिकारी और अग्नि शमन अधिकारी है । 
( 51 ) "तेल कूप " से अभिप्रेत है ऐसा कूप जिससे किसी सेल धारक 

खान से निरन्तर उत्पादन होता रहता है या ऐसा कूप जिसमें 
कसिंग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन सेल के निरन्तर 

उत्पादन के लिए चलाया जाता है ; 
( 52 ) " तेल सेवर " से अभिप्रेत है तार- रज्जू औगारों को प्रचालित 

करते समय तेल या गैस को कम से कम निकालने के लिए 

नियंत्रक हेड के शीर्ष पर का ग्लैंस । 
( 53 ) “ पेट्रोलियम बर्ग क और ख " का यही अर्थ है जो भारतीय 

पेट्रोलियम अधिनियम , 1934 में दिया गया है ; 
( 54 ) "पाइप रैक " से रिंग फलोर के स्तर से लगी हुई किन्तु 

सामान्यता उससे नीचे , अवस्थित संरचना अभिप्रेत है जिस पर 
पाइप मा केसिंग को संचित किया जा सकेगा या रखा 

जा सकेगा ; 
( 55 ) " मंच " से व्यक्तियों का कार्यकरण स्थान अभिप्रेत है, जो 

मशीनरी और उपस्कर के प्रचालन के लिए प्रतिवेशी फ्लोर 

या भूमि के ऊ पर उरताहै 
( 56 ) "तिमाही " से 31 मार्च, 30 जूम , 30 सितम्बर या 31 

दिसम्बर को समाप्त होने वाली तीन माह की अवधि मभिप्रेत 


( 57 ) " रेक पर रखा जाना " रेरिक या घर पर बड़े या पाइप रेक 

पर संचिस मलिकाकार माल या छड़ों के प्रति निवेश है ; 
( 58 ) " रैकिंग मंच से ऊंचाई पर के डेरिक या वर में का मंच 

अभिप्रेत है में जहां सामान्यतया डेरिकमम में रेक पर रखी 

गई पाइपों को संभालने के लिए अपेक्षा की जाती है । 
( 59 ) “ रेल " से भारतीय रेल अधिनियम , 1980 ( 1980 का ), 

में यथा परिभाषित रेल अभिप्रेत है । 
( 60 ) " प्रादेशिक निरीक्षयः " से ऐसे प्रदेश या स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों 

का जिसमें खान स्थित है , या खानों के ऐसे समूह या वर्ग 
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का , मिस समूह या वर्ग की यह मान है जिस पर यह अधिनियम 
के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करता है , भारमाधक खान 

निरीक्षक अभिप्रेत है ; 
( 61 ) "रिंग खड़ा करना " से वेधन सप्रियाओं के प्रारम्भ से पहले 

वेधन रिंग और महायक उपस्कर का संमजन कार्य अभिप्रेत है ; 
( 62 ) धुर्णी होज " से ऐसा होज अभिप्रेत है जो स्टेंड पाईप से धर्णमान 

__ और कैलो तर परिमंबारी नरल का संचालन करता है ; 
( 63 ) "धुर्णी टेबल " से मुम्पन : बंधन स्टिंग को प माने के लिए 

प्रयुक्स रिंग फ्लोर पर शक्ति प्रचाशित धूणन टेबल अभिप्रेत है ; 
( 64 ) " सुरक्षित क्षेत्र " से ऐमा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका कोई भी भाग 

जोखिम वाले क्षेत्र के भीतर नहीं है ; 
( 65 ) " अनुसुची " से इन विनियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत 

है ; 
( 68 ) "वेधी " से अभिप्रेत है निमफी पाईप या छत के चुडीदार सिरे 

को ऐसी ही किसी अन्य के युग्मन में निविष्ट करना ; 
( 67 ) " स्टेड " से अभिप्रेत है पाईपों के ऐसे सेक्शन जिनकी लम्बाई 

दो या अधिक पाईपों को जोड़कर बनी है और जो रिक 
__ या दंड में खडे है या रैक पर रखे गए हैं । 
( 68 ) "मानक रेलिंग " में व्यक्तियों के गिरने से रोकने के लिए 

फलोर भी खुली जगह, वीवाल की खुली जगह, रैम्प मंच या 
पंचलमार्ग के खुले मिनारों के साथ -साथ बने अवधिर रोक 

अभिप्रेत है ; 
( 69 ) " उप संरचना " से ऐसी नीव अभिप्रेत है जिस पर सामान्यतया 

उरिक और इंजन बैठाए जाते है । उप संरचना की ऊंचाई, 
विशिष्ट मंत्रिया के लिए अपेक्षित उपस्कर पर, असेकि विफल 

विस्फोट निरोधक पर निर्भर रहते हुए भिन्न भिन्न होती है ; 
( 70 ) "स्त्राबिग " से तार रज्जू पर की उत्थापन युमित से , जब कूप 

सामान्य रूप से न बह रहा हो , तर, सरस की सतह पर लाने 
की संक्रिया अभिप्रेत है । यह इम सम्य को अवधारित करने के 
लिए एक अस्थायी मंत्रिया है । कि कूप को महाया जा सकता 
या नहीं या तेल को सतह पर लाने के लिए उममें कृत्रिम 

उत्थापन या उद्दीपन अपेक्षित है या नहीं ; 
( 71 ) " टो बोर्ड " से मामग्री के गिरने से रोकने के लिए फलोर की 

खुनी जगह, दीबाल की खुली जगह , मंच , पैदल मार्ग या रैम्प 
के खुले किनारों के साथ- साथ बने फलोर सर पर अधिर 

रोक अभिप्रेत है ; 
( 72 ) "विपली धूल/ गैस से ऐमी झाई धूल या गैम अभिप्रेत है जिससे 

एक या एक से अधिक शारीरिक तंत्र की सामान्य शारीरिक 

प्रक्रिया में परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय गड़बड़ी हो सकती है; 
( 73 ) "चल ब्लाक " के वेधनस्टिंग केसिंग नलिका छड़ों और अन्य 

औजारों को ऊपर उठाने और नीचेकरने के लिए स्थिर क्राउन ग्लाया 

के माथ प्रयुक्त बहु चरखीदार पुली नाका अभिप्रेत है ; 
( 74 ) " प " से अभिप्रेत है भूमि के अन्दर -- 

( क ) वेधन या योरिग या किसी अन्य रीति में किया गया या 

किया जा रहा छिद्र जिमसे कोई पेट्रोलियम या प्राकृतिक 
गेम प्राप्त की जाती है या प्राप्त है या पेट्रोलियम और 

प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए है ; 
( ख ) जल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अन्तः क्षेपण करने 

या प्राकृतिक गैस , वायु जल या किसी अन्य पदार्थ को 
भूमिगत शैलसमूह में अन्त क्षेपण करने के लिए उपयोग 
किया गया , वेधन किया गया है या वेधन किया जा रहा छित्र ; 
कोई छिद्र अभिप्रेत है ; 


( 75 ) " कूर शीर्ष " से अभिप्रेत है कूप केमिर स्टिगों के शीर्ष पर 

निकासियों और पाल्यों सहित उत्पादन के बहाथ को नियंलिन 

करने के लिए समंजन ; 
( 76 ) " कूप छिद्रण " से अभिप्रेस है कूप कसिग और/ या सीमेन्ट को 

छिद्रित करना जिससे कि उस्मादन के लिए या परीक्षण करने 
या विभंग करने के प्रयोजन के लिए प्रवाह-मार्ग की व्यवस्था 

हो सके । 
( 77 ) " वर्क ओवर या कूप सर्विसिंग " में अभिप्रेत है किसी सेल 

उत्पादक कुप पर उत्पादन को फिर चालू करने और 
बढ़ाने की आशा से एक या एक से अधिक प्रकार की उपचारी 
मंक्रियाओं का किया जाना । ऐमो संक्रियाओं के उदाहरण है 
खुरचन गहरा करना , प्लगिंग बैंक , अभिकर्षण और पुन : 

नियो मन लाईन , निप्पोषण , संयोजन , विस्फोट और अम्बन ; 
( 78 ) ओन जोखिमवाला प्रोत्र " से वह अभिप्रेत है जहां जोखिमयाला 

वातावरण निरंतर मौजूद रहता है । 
( 79 ) " ओन/ गोखिमवाला क्षेत्र " से यह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां मामान्य 

संक्रियात्मक शो के अधीन रहते हुए जोखिमवाला 

वातावरण पाए जाने की संभावना है ; 
( 80 ) "जोन 2 जोस्निमवाला क्षेत्र " से यह क्षेत्र अभिप्रेत है जही 
__ असामान्य संक्रियात्मक शर्तों के अधीन रहते हुए जोखिमबाला 

वातावरण पाए जाने की संभावना है । 
अध्याय 2 - विवरणियां, सूचनाएं और रेखांक 
3 . विवस्त करने की सूचना : - - ( 1 ) अधिनियम की धारा 16 धारा 
अपेक्षित सूचना प्ररूप 1 में प्रस्तुत की जाएगी । 
( 2 ) जब कोई खान विवल की गई है तब उसका स्वामी, अभिकर्ता 

या प्रबन्धक विवृत्त करने की वास्तविक तारीख की संमूमना 

मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल देगा । 
___ 4. तिमाही विवरणियां: - स्थामी, अभिकर्ता या प्रबंधक , प्रत्येक 
वर्ष जनवरी , अप्रैल , जुलाई और अक्तूबर के 20वें दिन या उसके 
पूर्व प्रम्प 2 में पूर्ववर्ती तिमाही को बाबत शुर विषणियां मुख्य निरीक्षक 
मौर प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 


5. वार्षिक विवरणियो:- स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक , प्रत्येक वर्ष 
फरवरी के 20 दिन या उसके पूर्व, प्रहप 3 में पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत 
वार्षिक विवरणियां जिला मजिस्ट्रेट और मुझय निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 


6. नाम और पते , आदि में परिवर्तन.- ( 1 ) जब फिसी खान में 
नाम या स्वामित्व में या स्वामी के पते में कोई परिवर्तन हो जाए तब 
स्वामी, अभिकर्ता या प्रमंधक , परिवर्तन की तारीख से सात दिन के भीतर 
मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्रमप 1 में सूचना देगा । 

( 2) अब किसी अभिकर्ता, प्रबंधक , प्रतिष्ठापन प्रबंधक , सुरक्षा 
अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है या जय 
ऐसे किसी व्यक्ति का नियोजन पर्यवसित कर दिया जाता है या ऐसा 
व्यक्ति उक्त नियोजन को छोड़ देता है या जब किसी मभिवार्ता या प्रबंधक 
के पते में कोई परिवर्तन हो जाता है तब स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक , 
ऐमी नियुक्ति , पर्यवसान या परिवर्तन की तारीख में गाथ दिन के भीतर 
मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्रम्प 1 में सूचना देगा । 


7. पुर्घटना की सूचना :- - ( 1 ) जब किसी खान में या उसके भासपास--- 
( i ) खनन संक्रियाओं के संबंध में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे 

जीवन की हानि या गम्भीर शारीरिक क्षति फारिस हुई हो ; 
( ii ) कोई विस्फोट या ज्वलन घटित हो जाए ; 
( ii ) विफल विस्फोट हो जाए ; 
( iv ) प्राग लग जाए ; 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 1I - - 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- 
( v ) कोई पाईप लाईन या अपरिष्कृत सेल, प्राकृतिक गैस, बाप्प , 

अध्याय 3 - बान पदधारी और उनके कर्तव्य 
सम्पीडित वायु या अन्य पदार्थ वाला कोई उपस्कर वायुमंडलीय 

___ 10. निरीक्षकों को अर्हताएं - ( 1 ) इन विनियमों के प्रवस हो जाने 
दाव से अधिक दाम पर फट जाए ; 

के पश्चात कोई भी नया व्यक्ति मुख्य निरीक्षक के रूप में तब तक 
( vi ) कर्पण संवर्म , वैधन लाईन का कोई प्रावधयक भाग भंग हो नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जाए या टूट जाए, या भागात अक खराब हो जाए ; 

अनुमोदित किमी शिक्षा संस्था की खनन इंजीनियरी में डिग्री या 

डिप्लोमा न हो । 
( vii ) किमी रिक , मास्ट, मशीनरी या साधिन्न का कोई प्रावश्यक 
भाग भंग हो जाए, टूट जाए या खराब हो जाए जिससे 

( 2 ) इन विनियमों के प्रवुन हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति 
म्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पष्ट जाए ; 

निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके 

पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था को खनन या 
( viii ) अपायकर गंगो का अन्तर्वात् घटित हो जाए, 

पेट्रोलियम, इंजीनियरी में विग्री या डिप्लोमा न हो : परन्तुः 
( ix ) विस्फोट के कारण भाई दुर्घटना हो जाए , तब स्वामी , अभिकर्ता 

( 1 ) खानों में प्रतिष्ठापित वैद्युस मशीनरी के संबंध में , उस व्यक्ति 
या प्रबंधक टेलीफोन से या एक्सप्रेम सार द्वारा या विशेष 

को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय 
संदेश वाहक द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक को तस्मान मूचित 

सरकार के द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की चुत 
करेगा और प्रत्येक ऐसी घटना के 24 घंटे के भीतर उसकी 

इंजीनियरों में डिग्री या डिप्लोमा हो ; 
सूचना प्रकाप 4 में जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य निरीक्षक , प्रादेशिक 

( 2 ) खानों में प्रतिष्ठापित अन्य मशीनरी या यांत्रिक साधितों के गंबंध 
निरीक्षक को भी देगा । 

में उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके 
( 2 ) जब खान में या उसके प्रामपास विधुत ऊजों के उत्पादन 

पाग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विसी शिक्षा संस्था की 
मवयन , रूपांतरण पारेषण , प्रदाय या उपयोग के संबंध में जीवन की 

यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो ; 
हानि या गंभीर शारीरिक क्षनिकारित करने वाली कोई दुर्घटना हो 

( 3 ) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों और आदेशों के 
जाए, तब स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक खानों के विद्युत निरीक्षक 

ऐसे उपबंधों के संबंध में , जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और 
का टेलीफोन एक्सप्रेम तार या विशेष मदेशवाहक द्वारा तत्काल मूपित 

कल्याण विषयक बातों से संबंधित हैं , उस व्यक्ति को , जिम के 
करेगा । 

पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन किसी शिक्षा संस्था को , 
( 3 ) यदि उप विनियम (i ) और विनियम ( 2 ) के अधीन गंभीर 

यथास्थिति, आयुर्विज्ञान , शल्य-चिकित्सा और/ या श्रम 
रूप में पहले रिपोर्ट की गई किमी क्षति में मृत्यु हो जाती है, तो स्वामी, 

कल्याण जैसे समाज विज्ञान में डिग्रो मा रिप्लोमा हो , या 
अभिकर्ता या प्रबंधक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर , 

उस व्यक्ति को , जिसके पास ऐमी अन्य अर्हताएं हो, जो 
उमकी गूचना जिला मजिस्ट्रट मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक 

केन्द्रीय सरकार इस निमिन अनुमोदित करें , इस प्रकार नियुक्न 
को देगा । 

किया जा सकेगा । 


( 4 ) स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक मारे या क्षत प्रत्येक व्यक्ति 
की मावस विणिष्टिया ययाम्पिति , ऐमी घटना के सात दिन के मोतर या 
मत म्यक्ति के अयूटी पर लौटने के 15 दिन के भीतर प्ररूप 5 और 
6 में मुम्य निरीक्षक को भेजेगा । 


अध्याय 3 खान पदधारी और उनके कर्तव्य 
11. परिभाषा : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, स्वामी या अभि 
फर्ता द्वारा सम्यक रूप से सीमांफित किसी क्षेत्र में पेट्रोलियम या प्राकृतिक 
गैस या दोनों के निष्कासन से संबंधित तेल और गैस कूपो तथा समी संस्थापनों 
के मारे में यह समझा जाएगा कि घे एफ खान के रूप में हैं : 


8. रोग की सूचना : - जहां किसी खान में नियोजित किसी व्यक्ति को 
केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई राग हो जाता है वहां 
स्वामी, अभिकर्सा या प्रबंधक रोग की सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर 
उसकी सूचना प्रकार 7 में जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य निरीक्षक , प्रादेशिक 
निरीक्षक और खान निरीक्षक (चिकिस्सा ) को देगा । 


परन्तु जहा विशेष परिस्थितियो थियमान हो , वहां मरुप निरीक्षक 
लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए जो वह उसमें 
विनिर्दिष्ट परे, ऐसे किसी एक क्षेत्र के दो या उससे अधिक अलग 
अलग ग्यानों में विभाजन के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा । 


9. रेखांधः --( 1 ) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्न 
अखिन रेखांक रखेगा : -.. 


( क ) एक मूल रेखांक जिममें सम्यक रूप से सीमांकित वह क्षेत्र 

दिखाया जाएगा जिसमें पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के 

निष्कासन के लिए संक्रियाएं और मानुषंगिक मंक्रियाएं की जाती है । 
( ख ) एक रनांक , जिसमें बंट ( क ) में उल्लिखित निष्कासन क्षेत्र 

के भीतर तेल गैम और परियवन कूपों , संग्रहण मन्त्रों , 
पाईप लाईनों जिन भन्तर्गत उनक, परम मार्ग भी हैं , रेल 
विद्युत पारेषण लाइन , लोक मार्ग या भवन या ऐसी मम्य 
स्थायी संरचनामों जी स्वामी की नहीं है, नदियों और जनमागा 
का भवस्थान दिखाया जाएगा । 


12. प्रबंधकों की नियुक्ति : कोई भी खान सब तक विवृत्त नहीं की 
जाएगी, उसमें काम नहीं किया जाएगा या उगे पुनः विवृत्त नहीं किया 
जाएगा जय तफ कि उन खान का प्रबंधक ऐसे व्यक्ति न हो जिसे सम्यवा 
रूप से नियुक्त किया गया हो । यदि कोई ऐसा प्रश्न उठना है कि क्या 
इन प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति प्रबंधक के कर्तव्य का पालन 
करने में सक्षम है इसका विनिश्चय महानिदेशक करेगा । 

13. संस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति : ( 1 ) प्रत्येक खान में खान के 
विभिन्न संस्थापनों का भारसाधन धारण करने के लिए एक या अधिक 
संस्थापन प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे । 


( 2 ) कार्य संस्थापन प्रबंधक एक से अधिक संस्थानों का भारसाधन 
धारण कर सकेगा : 


( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के खंड ( क ) में उल्लिखित रेखांक में खान 

और उनके स्वामी का नाम , तारीम और मापका के माथ 
भोगोलिक उन्तर या चुम्बकीय याम्योत्तर दिवाएं जाएंगे । 


परन्तु जहां प्रादेशिक निरीक्षक को यह राय है कि किसो खान में 
विद्यमान परिस्थितियों के कारण से संस्थापन प्रबंधक के लिए यह संभव 
नहीं है कि यह उचित रीति से अपने कर्तव्य का पालन कर सके , वहां 
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यह लिखित आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें उसमें लेख. 

( 3 ) प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रक्षापायों , सुरक्षा युक्तियों और अन्य स.पिनों 
नख करके , उतनी संख्या में संस्थापन प्रबंधकों को नियुक्ति को अपेक्षा कर फा उचित उपयोग करेगा जिनका प्रबंध उसको संरक्षा या अन्य व्यक्तियों 
सकेगा जितनी वह आदेश में विनिविष्ट करे । 

मी संरक्षा के लिए किया गया है । 
14. सुरक्षा आधागे को नियुक्ति : प्रत्येक खान का स्वामी या 

( 4 ) मिवाय आपात को दगा में कोई भी व्यक्ति , जब तक कि वह 
अभिकर्ता कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को अभिवृद्धि के लिए 

सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ऐसी किगी सुरक्षा युक्ति या अन्य साधिन 
प्रबंधक की महायता करने के लिए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति 

में जिनका प्रबंध उसफो संरभा या अन्य व्यक्तियों को संरजा के लिए 
करेगा जिसके पास स्वामी या अभिकर्ता के मोसम ज्ञान और विश्वास के 

किया गया है, बाधा नहीं डालेगा, उसे हटाएगा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं 
अनुसार कौशन है और जो नियुक्ति के लिए उपगलत रूप से सक्षम है । 

करेगा या उसका स्थानांतरण नहीं करेगा या दुर्घटना और स्वास्थ्य को 
संदेह की दशा में मुख्य निरीक्षक विनिश्चय करेगा । 

हानि से बचने की दृष्टि से अंगीकृत किसी पद्धति या प्रक्रिया में बाधा 

नहीं डालेगा । 
15. अग्नि शमन अधिकारी को नियुक्ति : -- ( 1 ) प्रत्येक खान में 

( 5 ) कोई भी व्यक्ति कर्मध्य पर रहने के दौरान क्षति कारित करने 
आग बुझाने में लिए और अग्नि निरोधमा उपायों के संबंध में प्रबंधक को के प्राशय से कोई पत्थर या अन्य प्रस्त्र नहीं फेकेगा या लपाई नहीं करेगा 
सलाह देने के लिए एक या अधिक अक्सियां का अग्नि शमन अधिकारी के या हिंसात्मक रीति का आचरण नहीं करेगा । 
रूप में नियुक्त किया जाएगा । 

( 6 ) कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक स्थान जैसे पाड़ या केनों पर 
( 2 ) किसी भी व्यक्ति को , एक से अधिक खान के अग्नि शमन या खतरनाक या विषैले पदापो के आसपास , चालू मशीनों या यानों और 
अधिकारी के रूप में या उसी खान में किसी अन्य हैसियत में प्रादेशिक भारी उपस्कर के पास नहीं सोएगा या विश्राम करेगा । 
निरीक्षका की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐमो शतों के अधीन रहते 

( 7 ) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों में और मौसम के अनुकूल संरक्षा 
हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, निय मन नहीं किया जाएगा । 

उपस्कर और कपड़े पहनेगा । 
16. सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति : -- - ( 1 ) प्रत्येक स्थान का स्वामी , 

( 8 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उसके कर्तव्य के दौरान कोई शति 
अभिकता या प्रबंधक उतने सक्षम व्यक्ति नियुक्त करेंगे जितने प्रत्येक काम 

पहुंचती है , उस अति की रिपोर्ट यथासंभव शीन फिसी पदधारी की या 
को पारी के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सुनिश्चित करने के लिए 

प्राथमिक उपचार केन्द्र के भारसाधक सक्षम व्यक्ति को करेगा जो क्षत्ती 
पर्याप्त हो : 

व्यक्ति के लिए आवश्यक प्राथमिक उपकार की व्यवस्था करेगा । 
( क ) संस्थापन और उसके उपस्कार मा पर्याप्त निरीक्षण , 

19. प्रबंधकों के कर्तव्य : - ( 1 ) प्रत्येक स्थान में , प्रबंधक प्रतिदिन 
( ब ) संस्थापन में को सभी संक्रियाओं का पूरी तरह पर्यवेक्षण ; 

स्वयं पर्यवेक्षण करेगा । 
( ग ) खान में को सभी गशोनरो वा काम करने की निरापद वगा 
___ में संस्थापन , परिचालन और अनुरक्षण ; और 

( 2 ) प्रबंधक इस बात का ध्यान रखेगा कि अधिनियम , उसके विनि 
( घ ) अधिनियम और उत्तफे अधीन बनाए गए विनियमों की ओ 

यमों और उनके अधीन किए गए भादेशों के उपबंधों के पालन के प्रयोजन 

के लिए और खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित 
क्षाओं का प्रवर्तन ; 

करने के लिए उचित सामग्री और साधिनों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था 
( 2 ) उपविनियम ( 1 ) के अधीन को गई सभी नियवितयां और खान में सवा की जाती है । और यदि वह खान का स्वामी या अभिकर्ता 
सक्षम व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रतियां इस प्रयोजन के लिए रखी नहीं है सथा पूपित प्रयोजन के लिए कोई ऐसी वस्सु अपेक्षित हो जिसके 
गई जिल्दबंद पुष्टांकिन पुस्तक में दर्ज की जाएंगी । ऐसे मामी सक्षम लिए आदेश देने के लिए बह सक्षम नहीं है तो वर स्वामी या अभिकर्ता 
व्यक्तियों को एक सूची भी बनाए रखी जाएगी । 

को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा । ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति 

इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद- युष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित 
17. माधारण प्रबंध : --- ( 1 ) स्वामी, अभिकर्ता, और प्रबंधक खान 

फो जाएगा । 
में नियोजिरा व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके उचित अनुशासन की 
व्यवस्था करेगा । 

( 3 ) प्रबन्धक , प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उसका विशिष्ट कर्तव्य 

सौंपेगा और उसकी नियुक्ति पर , उसे ऐसे विनियमों, नियमों और 
( 2 ) भिवाय आपात की दशा में , कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पदधारी 

अविधियों की और उनके अधीन किए गए किन्हीं आदेशों की जो उस पर 
मा सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति को , जा 

प्रभाव डालते हों , प्रति देगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब संभव 
प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, प्रबंधक के माध्यम से अन्यया अनुदेश नहीं 

कार्यवाही करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उनमें दिए गए उपबन्धों को 
देगा । 

उचित रूप से समझे कार्यान्वित करे और प्रवर्तित कराए । 
18. खानों में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य : - - ( 1 ) प्रत्येक , 

( 4 ) प्रबंधक , ऐसी सभी रिपोर्टों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की 
थ्यक्ति , अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए विनियमों और किए जिनका अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए प्रादेशों 
गए आदेशों के उपबंधों का और व्यक्तियों को सुरक्षा या सुविधा को के अनुसरण में बनाया जाना या रखा जाना अपेक्षित है , परीक्षा करेगा 
दृष्टि से प्रबंधक या किसी पदधारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या और उन पर तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षर करेगा । किन्तु, वह यह कर्तव्य 
निदेश का ओ अधिनियम और इन विनियमों से असंगत न हो , सर्वथा फिमी संस्थापन प्रबंधफ या अन्य पदधारी को लिखित मादेश वारा 
पालन करेगा, और वह ऐसे आदेशों या नियेणों के पालन में उपेक्षा या प्रतायोजित कर सकेगा । 
उनके पालन से इंकार नहीं करेगा । 

( 5 ) प्रमंधक , किसी ऐसे विनिर्दिष्ट अभ्यावेदन या शिकायत पर, जो 
( 2 ) कार्य प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य स्थान उसे खान के किसी कर्मकार द्वारा खान में या उसके प्रासपास के व्यक्तियों 
का और उस उपस्कर का जिसका उसे उपयोग करना है, पड़ताल करेगा की सुरक्षा या उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव अलने वाले किसी 
और कोई खतरनाक खुटि पाए जाने पर उसको रिपोर्ट अपने वरिष्ठ पो बाबत लिखित रूप में की जाए, ध्यान देगा या सावधानी पूर्वरः अन्वेषण 
तत्काल फरेगा । 

बाराएगा । 
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21. सुरक्षा अधिकारी के मर्तब्य : - - सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित 
कर्तव्यों का पालन करेगा : --- 

( 1 ) वह , जितनी बार प्रावण्यक हो , खान के संस्थापनों का इस 
दृष्टि से निरीक्षण करेगा जिममे कि यह रेने अप्रकट वनगें को परि 
लक्षित कर सक जो किमी व्यक्ति की गारीरिक क्षति या उसके स्यारण्य 
या बास पारित कर सकेंगे । 

( 2 ) यह खतरनाक स्थितियों को रोकने के लिए प्रावश्यक गायों 
पर प्रबंधक को सलाह दंगा । 

( 3 ) वह उन मभी दुर्घटनामों की , चाहे उनमें व्यक्ति अन्तर्यलित 
हों या नहीं, परिस्थितियों और कारणों की जांच करेगा और ऐमी दुर्घट 
नाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को 
सलाह देगा । 

( 4 ) यह सुरक्षा पनियों में अभिवृद्धि करने और कार्यकरणों पर्यावरण में 
मुधार करने की दृष्टि से दुर्घटनात्रों और खतरनाक घटनाओं के संबंध में 
जानकारी इकट्ठा करेगा, उगका संकलन और विपन्नेषण करेगा । 

( 5 ) यह इसका ध्यान रखेगा कि ममी नए कर्मकारों और ऐसे 
कर्मकारों को जिन्हें नए काम पर स्थानांतरित किया गया है , पर्याप्त सुरक्षा , 
प्रशिक्षण अनुदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है । 

( 6 ) यह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का न्योरेवार अभिलेम्ब करेगा । 


( 6 ) जब खान में किमी भ्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या 
जीवन-हानि करने याली कोई दुर्घटना हो जाए , तब प्रबंधक यथासंभव 
शीघ्र पुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगा और यह, या तो सर्य या सुरक्षा 
अधिकारी से दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच मारेगा या 
करवाएगा । ऐसी गगक जांच के परिणाम और दुर्घटना स्थल मा रेखांक 
नथा भाग वर्णित करते ए. व्योरे घटना की तारीख में मान दिन के 
भीसर प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे । 

( 7 ) प्रबंधक , ऐसे अन्य मनभ्यों का पालन करेगा जो इम निमिन 
अधिनियम, उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अधीन 
विनिर्दिष्ट किए गए हों । 

( 8 ) प्रबंधक अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए 
आदेशों के उपबंधों में मे विमी का उल्लंघन करने के लिए कर्मकारों को 
निलंबित कर सकेगा या उनके विरुव अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा, 
जसा वह ठीक समझे । 

( 9 ) प्रबंधक , इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित 
पुस्तक में डायरी रखेगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण के निप्यार्य तथा 
अपने द्वारा उल्लिखित त्रुटियों के सुधार करने में की गई कार्रवाई को भी 
अभिलिखित करेगा । 

20. संस्थापन प्रबंधक के कर्तव्य : - - संस्थापन प्रबंधक निम्नलिखित 
कर्तव्यों का पालन करेगा : 

( 1 ) वह ऐसे संस्थापनों का उत्तरदायित्वपूर्ण भारमाधन फरेगा मौर 
उस पर नियंत्रण रखेगा और ऐसे फर्नन्मों का पालन करेगा जो प्रबंधक 
द्वारा उसे सौंप जाएं । 

( 2 ) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नियुक्ति की सूचना 
स्थापन में ऐसे स्थान और ऐसी स्थिति में लगाई जाए जिससे कि उसे 
सुगमता से और मुविधापूर्वक पढ़ा जा मक । 

( 3) वह हम बान का ध्यान रखेंगा कि उसे मोपे गए संस्थापन में 
सब कार्य , अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए प्रादेशों 
के उपबन्धों में प्रामार किया जा रहा है । 

( 4 ) वह प्रत्येक कादिवम पर अपने भारमाधक के अधीन संस्थापनों 
का निरीक्षण और पडतान करेगा । 
. ( 5 ) वह इसका ध्यान रखेगा कि जब किमी वैधन रिंग , वर्क - प्रोवर 
रिंग पीर सहबद्ध उपस्कर या उत्पादन जास्कर या पाप लाइन का स्था 
नान्तरण किया जाता है या नुसे नए रूप में संस्थापित गिना जाता है तब 
उगका उपयोग किए जाने से पहले उसे परीक्षाणार्थ चसाया जाता है और 
यह ऐसे प्रत्येक चलन-परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा । 

( 6) वह इसका ध्यान रखेगा कि मस्थापन में नियोजित मी व्यनि 
तयों को विफल विस्फोट और अग्नि को रोकने से संबंधित, इन विनियमों 
के अधीन किए गए स्थायी प्रादेशों के उपबन्धों के बारे में अच्छी तरह गे 
अनुदेश दे दिया गया है और जानकारी दे दी गई है । 

( 7 ) वह इसका ध्यान रखेगा कि अधिनियम , उसके विनियमों और 
उनके अधीन किए गार प्रादेशीक मणीनरी और उपम्नर के संस्थापन , 
अनुरक्षण प्रचालन या परीक्षा से मंबंधित उपबंध स्वयं अपने द्वारा ग 
यथास्थिति इस प्रयोजन के लिए नियुक्न सक्षम व्यक्तियों या कर्मकारो 
द्वारा सचिन रूप से पालन किए जाने हैं । 

( 8 ) जब किमी संस्थान के रानिमांगा या किसी प्रचालन थेरीट के 
दौरान भी कोई प्रासास्थिति या आशंफित गोपास्थिति है जिसने किमी 
व्यक्ति के जीवन या उसकी सुरक्षा या संस्थान की स्थिरता और सुरक्षा 
का संकटापन्न होता है जब वह ऐसे उपाय करेगा या ऐसे माय करने की 
अपेक्षा करेगा जो प्रापानति मे बचने के लिए यावश्या, या ममीनीन 


22. अग्नि शमन अधिकारी के कर्तव्य : - - अग्नि शमन अधिकारी 
निम्नलिखिर कर्तव्यों का पालन करेगा : --- 

( 1 ) वह, इंग अधिनियम , विनिगमों और उनके अधीन किए गए 
प्रादेशों के भाग का पता चलाने मौर अग्नि शामक पद्धति से संबंधित 
उपबन्धों का पालन मुनिश्चित करेगा और प्राग मद्दे पर्याप्त मंरक्षा 
मनिधिचन करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को मालाह देगा । 

( 2 ) वह अग्नि शामक उपस्कर का उचित अभिन्याम, संस्थापन पौर 
अनुरक्षण मुनिश्चित करेगा । 

( 3 ) यह मुमका ध्यान रम्नेगा कि संभाव्य अग्नि स्थितियों के लिए 
परने ही से अग्नि संबंधी योजना तैयार कर ली गई है । 

( 1 ) वह प्रारंपिफ अग्निशामक व्यों के भारमाधषा व्यक्तियों का 
नियमित प्रशिक्षण, विशिष्टतया पुर्व अग्नि योजना सही पावार का अंदाजा 
रसंगाने और प्रग्नि से मंधित समस्याओं से निपटने के संदर्भ में प्रायोजित 
भारेगा । 


( 5 ) यह उसका ध्यान रखेगा कि अग्नि शामक कर्तव्यों मा भार . 
माधक व्यनित कम से कम प्रत्येक माम में एक बार नकली प्राग संबंधी 
अभ्यास करें जिससे कि आग लगने पर उनकी प्रतिपिया की तत्परता और 
प्रभावी युक्तियों का अध्ययन किया जा सके । 

( 6 ) वह प्रत्येक माग में कम से कम एक बार खान में प्राग का 
पता लगाने तथा अग्नि शामक पतियों की मभी युक्तियों और उपस्कर 
का निरीक्षण करेगा और उनमें किमी त्रुटि के बारे में प्रबंधक नो रिपोर्ट 
करेगा ; 

( 7 ) वह खान में कोई जाग लगा के दौरान उनके नियंत्रण पीर 
मशान का नामान्य पर्यवेक्षण और समन्वय का प्रयोग पारेगा । 

( s ) यह आग सान के मनी कारणों और परिस्थितियों को इस 
दष्टि से जांच करेगा जिनसे कि भविष्य में जा लगने की सला जा 
सके । 

( 8 ) पर अपने द्वारा निष्पादित कार्य का पारेवार भिलेख प्रेगा । 


( 2 ) इन विनियमों में एमी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो ऐसे उपायों 
को करने में प्रतिषिद्ध या निर्गन्धित करे । 


23. सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य. -- ( 1 ) हर ममम व्यक्ति बरिष्ठ 
पदधारी के आदेशों के अधीन होगा । 
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( 2 ) यह.- - . 

उपयोग सब तक करेगा जब तक कि उसे कमाई में गिरने के बारे मवे 
( क ) अपने परिष्ठ पदधारी की मंजूरी के बिना अपना कार्य करने अपया सुरक्षित नहीं किया जाता । 
के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगा , 

28. बचाव -रज. -- प्रत्येक डेरिक पट एक पचाप पर रज्जू की इस 
( ब ) अपने वरिष्ठ पदधारी में पूर्व अनुमा प्राप्त किए बिना 

रोनि में संस्थापित करके ज्यवस्था की जाएगी जिससे कि उरिक से दूर 
मम्यक् सा से किसी माम पत्ति द्वारः अवम का विना, अनुपस्थित इटा जा सके । 
नहीं रहेगा , और 
( ग ) ऐसे पदधारी को अनुज्ञा के बिना, अपनी पारी के दौरान उन 

29. भार सूचक. .. प्रत्येक बैधन रिंग पर एफ भार सूचक की व्यवस्था 
कर्तव्यों में भिन्न कोई कर्तव्य नहीं करेगा जिनके लिए उसे नियुक्त किया की जाएगी और उसका उपयोग उत्तोलन रस्सी से लटके हुए भारका 
गया है । 

सूनम सूचन रजिस्टर करने के लिए किया जाएगा । 
( 3 ) वह अपने कार्य करने वाले स्थान पर कोई जोखिम वालो परि 

30. पचाय निकास. - - रिंग फ्लोर क्षेत्र और प्रत्येक कर्षण मंकर्म 
स्थिति होने पर उस जोखिम को दूर करने के लिए नुरन्त सुधार संबंधी 

ईन फ्लोर क्षेत्र में कम से कम दो बचाव निकाम रिंग के दूसरी ओर 
उपाय करेगा । 

होंगे जिसमें कि बेरोक बवाम हो सके । 
अध्याय -4 वेषन 

31. जंगले, फटघरे और आड़े..--. ( 1 ) फलोर खुली जगहों 

और फ्लोर-छिटो को मानक रोलग और टी -बोर्ड द्वारा तथा/ या आए 
24 उरिक. - - ( 1 ) डेरिक का प्रत्येक भाग ठोस बनायट पर्याप्त 

दाग रक्षित किया जाएगा । 
म मर्यका होगा या उसे काम करने को निरापद दशा में बनाए रखा जाएगा 

( 2 ) हरिक को इतना में एक दुद आधार के साथ जोड़ा जाएगा ( 2 ) पार्वस्थ फ्लोर, या भूमि तल के 1 . ६ मीटर पा 
और उसे वायुवेग के कारण उन्नटने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप में अधिक ऊर किनारे से खुले हुए प्रत्येक फ्लोर या मंच को मानक रेलिंग 
कड़ा जाएगा । 

द्वारा रामत किया जाएगा । 
25. डेरिक मंग और फ्लोर. - - ( 1 ) प्रत्येक रिक या सवा दर 

( 3 ) सभी पंक टंकी के भागों के भीतर तमतम मानक रेग्निग की 
पर पाउन साफ के कम से कम एक तरफ कम से कम 0 . 60 मीटर 

अव्यवस्था की जाएगी जब तक कि पंक दंकियों में किसी व्यक्ति को गिरने 
जोड़ा एक मंत्र के बाहरी कोरों पर कम से कम एक मीटर ऊंची दो छड़ों में रोकने के लिए कोई अन्य साइन उपलब्ध नहीं कर दिया जाता । 
वाली रेलिंग और 0 . 15 मीटर ऊंचा टो -बोई होंगे । 

( 4 ) खतरनाक उपस्कर और इसी प्रकार की जोखिम पाली वस्तु 
( 2 ) प्रत्येक रिक या दण्ड पर व्यक्तियो के डेरिक पर रखी गई 

के ऊपर या उसके पाध्यस्थ किनारे स खुने हुए फ्लोरों, पैदल मागों मंचों 
पाइन या अन्य उपस्कर संभालने के समय खड़े होने के लिए एक मंच 

या मार्गों को मानक गलग और टो -बोई वाग रक्षित किया जाएगा । 
की व्यवस्था की जाएगी । मंच , मंच के कार्यकरण कोर जेरिफ के पय 

3 . कर्षम संकर्म .( ( 1 ) कर्षण संकर्म के साथ एक उपयुक्त युक्ति 
स्तंभों और गटों के पीछे बाले स्थान को पूर्ण रूप मे आग्छादित करेंगे 

लगायो जाएगी जिसका नियंत्रण वेषन करने वाले व्यक्ति के स्टैण्ड के पास 
तथा उन्हें मजनूती से बाँधा जाएगा । 

होगा जिससे कि आपात की स्थिति में कर्षण सकर्म को रोका जा सके । 
( 3 ) डेरिक मंचों के अन्दर के कार्यकरण कोर को इस प्रकार रखा। 

( A ) किसी भी कार्षण से कर्म का प्रचालन तय तक नहीं किया जाएगा 
जाएगा मिसे कि चल ब्लाक के सुरक्षित मार्ग के लिए पर्याप्त स्थान रहे 

जब तक कि उसके सभी गाई अपने स्थान पर और चालू हालत में न हों । 
( 1 ) मंचों पलेटों, और पंदन -मागों के खतरनाक बहिशिनो या 

( 3) यदि स्नेहन फिटिग, गाई, के स्थान के पहुंभ के नहीं है तो 
बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और तेल ग्रीस , जल या उसी प्रकार के 

मशीनरी को नेल डालने और यास लगाने के लिए रोक लिया जाएगा । 
अन्य पदार्थों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त रखा जाएगा । जहां माहीं आवश्यक 
हो, फिसलन मे बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा । 

( 4 ) कर्षण संकर्म के को , यनी और पसेंजों की किमी सक्षम व्यक्ति 

द्वारा प्रत्येक 24 घण्टे में कम से कम एक बार परीक्षा की जाएगी । यदि 
28. सीढ़ियां. ( 1 ) प्रत्येक डोरेक पर मोड़ी का प्रबन्ध किया जाएगा ऐसी परीक्षा के दौरान किसी बुद्धि का पता चलता है तो कर्षण संफर्म 
जिससे कि सभी उत्पादिन चलना और कार्यकरण मंचों तक सुरक्षित पहुंच का उपयोग तक नहीं किया जाएगा ताकि ऐसी त्रुटि को दूर नहीं 
सुनिश्चित की जा सके । 

कर दिया जाता । 
( 2 ) कार्यकरण मंचों पर सोदी द्वारा पहुंच को रेलिंगी और टी . 

___ 33. कैटहेर और कैटलाइन .::- - ( 1 ) हस्म-प्रचालिस कटहेड को लाइन 
गोडों से उचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा । 

या रस्से का प्रथम आवरण का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए एमा 
( 3 ) प्रत्येक मीठो या सीढ़ी सेक्शन का ऊपरी छोर मंच के ऊपर गाइड विभाग में लग किया जाएगा । 
एक मीटर से अन्यन बढ़ा हुआ होगा । 

( 2 ) फैटौड की मुख्य सीट और प्रेक्षेपी कुंजी को चिकने थिम्मिल 
( 4 ) 6 मीटर से ऊपर की मीढ़ियों पर अधिक से अधि9 मीटर या लेट से आच्छादित किया जाएगा । 
की अविच्छिन्न लम्बाई तक अवतरण मंषों या पंजरों की व्यवस्था की 

( 3 ) अब कोई कैटहेर प्रयोग में हो तब उसके नियंत्रणों पर एक मक्षम 
जाएगी । 

व्यक्ति होगा और किसी आपान की दशा में कार कटहर के घूर्णन को तुरन्त 
( 5 ) सभी अवतरण मंस की रेलिगो और टो -बोडों से लैस करके 

बंद कर देगा । 
ऐमो गयवस्था की जाएगी जिसस कि सीढ़ी तक सुरक्षित पहुंच हो सके । ( 4) कैटरी का प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र को माफ रखेगा और 

कैटालाइन के न उपयोग किए जाने वाले भाग को मुंडग्लिस या स्थल रखेगा 
27. सुरक्षा पेटियों आर रक्षा-रस्सी - - ऐस प्रत्येक व्यक्ति को , जो 
अरिक या दण्ड क प्रथम गर्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं , अनुमोदित प्रकार ___ 34. प्रोग्म : ( 1 ) विद्युत टॉग्स का उपयोग पूर्तिकर टॉग्स के साथ पाइप 
की सरमा पेटी और रक्षा- स्सी की म्ययवस्था की जाएगी और वह उसका के जोड़ों का कसने के लिए किया जाएगा । 


- 


- - - -- - -- - -- - - 
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भारत का राजपा : प्रसाधारण 
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( 2 ) टांग को प्रतिसंतुलन करने वाले भार और लाइनों पर आकस्मिक 

( 6 ) उच्च दाब परिसंचारी तरल लाइनों और पाइप लाइनों को , 
मंम्पर्ण को रोकने के लिए गली की व्यवस्था की जाएगी । 

पैदलमार्गों, फ्लोरों और मयों के नीचे में ले जाया जाएगा और मजबूती से 
( 3) टाँग के सुरक्षा लाइनों के मिगे वो कम गे कम तीन नार 

बोल्ट किया जाएगा । 
लाइन मलम्पों में जकष्टा जाएगा । 

( 6 ) प्रत्येक बधन रिंग में एक स्वचालित युक्ति की परम्मा की 

जाएगी जो आरोही चग्न ब्लाक को पाउन ब्लाक में गाम दो मोटर ने 
( 4 ) बेधन करने वाले स्थान के मामने एक ननिकाकार स्नम 
मम्थापित किया जाएगा जिसमें कि वह गुरक्षा लाइन के अमपाल हान की 

अधिक आने में रोकेगी । 
दशा में टांग के पी को और दोलायमान होने पर संरक्षण दे सके । 

( 7 ) ग्गि को बोलते ममय कूप शीर्ष का किमी चीज को फिमलने 

या गिरने में नुक मछे मर्गक्षन किया जाएगा । 
35. सुरक्षा चैन: सभी दांग, घूर्णी हाज के मिरी और लटकी हुई घरपियो 

( १ ) पर से घटको का निमो अन्तर्गन नट, बोल्ट और क्लीट भी 
में सामान्य संबधन के अमफल होने की दशा में टंक देने के लिए मरक्षा 
चन लगाई जाएगी । 

है , या सो एक बंडल में या प्राधानों में सुरक्षापूर्वक नीचे उतारा जाएगा । 

11. पंक टंकियां और पक पम्पे ( 1 ) पंक टंकियों को म प्रकार गे 
36 उत्तोलन लाइन ( 1 ) मभी उत्तानन लानो ( नार ग्मा ) की परीक्षा 

टिनाइन और मस्थापित किया जाएगा जिममें कि पंक पंपो के लिए, 
मानदिन में एक बार किमी मक्षम व्यक्ति द्वाग उन्हें देखकर दिया जाएगा 

पाजिटिय चूषण की व्यवस्था हो सके । 
और तारों की ऊपरी दशा में , जैसे कि घिमाई, संरक्षण , भंगुरता और 
विभंग लो , नोट किया जाएगा । प्रत्येक गेमी परीक्षा की रिपोर्ट एम प्रयोजन 

( 2 ) बेधन रिंग में लगे हुए मभी पंक पंपों में सुरक्षा वाम भावन 
के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पाठोकिन पुम्भक में अभिलिम्रित की जाएगी याल्व और गति में एक प्रचालन गेज लगाया जाएगा । बाल्ब को पम्प , 
और वह व्यनित उम पर नारीख डालकर हस्ताक्षर करेगा जिसने परीक्षण पाइप और फिटिगों के स्थापित कार्यकरण दाब में अधिक दान पर विमर्जन 
की है । 

करने के लिए नियत नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) यदि उपर्युक्त म्हप में की गई किसी परीक्षा पर कोई प्रमा 

( 3 ) सुरक्षा दाब मोचन बाल्ब में होने वाले विमर्जन को पाइप मे 
दोष या त्रुटि पाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पर मेंगे स्थान पर ले जाया जाएगा जहां वह व्यक्तियों को संकटापन्न नहीं 
जाए तो , ऐसे दोष या बुटि की रिपोर्ट लिखित में सुरन्त संस्थापन प्रबंधक 

करेगा । 
को की जाएगी और जब तक मे दोष या टि को गुधार नहीं दिया जाता 

( 4 ) किमी पंप और उमर मुरभा दाव मोबन वाल्व के बीच कोई 
नब तक उत्तोलन लाइन का उपयोग नहीं किया जाएगा । 

वाल्ब नहीं होगा । 
37. मामग्री संभालने के लिए गिग उपस्कर. ( 1 ) मामग्री मंभालने के 

42 विफल विस्फोट निरोध उपस्कर : ( 1 ) घिमी रूप में पृष्ठीय केसिंग 
लिए रिगिग उपस्कर की , इनका उपयोग किए माने में पूर्व और उसके दौरान 

नियत किए जाने के पपचात कोई येधन तब तक नहीं किया जाएगा अम 
यह मुनिश्चित करने के लिए, जाच-पताल की जाएगी कि वह मुरक्षित है । 

तर कि बिफल विम्फाट निराध उपस्कर सुरक्षित रूप से सम्मापिन नहीं 
( 2 ) गिग उपस्कर पर , उमक मिफारिश किए गए मुरक्षित कार्यकरण कर दिया जाता और उसे बनाम नहीं रखा आना । 
भार से अधिक भार नहीं मादा जाएगा । 

( 2 ) विफल विम्फोट उपस्कर में कम से कम निम्नलिखित म्हग : - - 
38. मामग्री का मंचयन . ( 1 ) एक मरे पर रख कर मचिन सभी गामग्रियां 

( क ) इस बात को ध्यान में लाए बिना कि वेधन उपस्कर छिद्र में 
को देर लगा कर, फिसलने , गिरने या नह जाने से रोकने के लिो शिकजे 

है या नहीं, बद करने के लिए एक पैमारूप निरोधक : 
में फंमा कर या अन्यथा अकड़ कर रखा जाएगा । 

( स ) किसी खुने छिद्र को बंद करने के लिए एक अप्रत्यक्ष रैम निरोधक 
( 2 ) गस्तों को निर्वाध रखा जाएगा जिमम कि सामग्री मभालन वाले 

और 
उपस्कर या व्यक्ति अबाध और सुरक्षित रूप से आ जा सके । 

( ग ) लिन में उपयोग में धन उपस्कर को बंद करने क लिए अप्रत्यक्ष 

म निरोधक के नीचे अवस्थित एक पाइप रैम निरोधक । 
39. पाइप रैकों का निर्माण और लदाई ( 1 ) पाठप रैकों के निर्माण का 
रिजाइन इस प्रकार किया जाएगा जिसमें कि वे उग पर लादे गए किमी 

( 3 ) विफल विस्फोट विरोध उपस्फर के अन्तर्गल कम कम 50 
भार को टंक ६ मकं । 

मिलीमीटर व्याम की दो मीवनहीन इम्पान की पापे एक दाष के स्तवण 

लिए और एक कप के हनन के लिए होगी और ये विफल विम्फोट निरोधक 
( 2 ) पाइप , नलिकाकर मामग्री या अन्य गोल मामग्री को पाइप रैको 

मम मन में जुड़ी होगी । पाप मीधी होगी और वैधन मंच की दूसरी ओर 
में लुढ़ाने से रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी । 

ने जाई जाएगी । प्रत्यक पाइपलाइन , विफल बिस्फोट निरोधकों के कम में 
( 3 ) लदाई, उतराई और अन्लग्ण संक्रियाओं के दौरान कोई भी कम एक मेट के नीचे अवस्थित की आएगी । 
किम पाइप रेकी और किमी पाइप -भार के बीच नहीं जाएगा । 

( 4 ) प्रत्येक पाइप लाइन में ऐगे संघट होंगे जिनका कार्यकरण दाब , 
40. रिंग को खा करना और गि को खोलना ( 1 ) जब तक कार्य 

विफल विस्फोट निरोधक के बराबर होगा । 
करने के स्थान में पर्याप्त मामान्य प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं 

( 5 ) स्त्राव लान को जकड़ कर बांधा जाएगा और किमी ऐमें 
तब तक भारी भार को उठाने और संस्थापन करने का कार्य विन के प्रकाश उपयुक्त अमन में जोड़ा जाएगा मा बहाय , को , किमी पूर्ण खुली लाइन 
में किया जाएगा । 

से या दो लाइनों में से किसी लाइन से , प्रत्येक लाइन समायोज्य मोक में 

युफन और पंक गैम पृथकिन्न बाग किसी पंक-लंकी में जुड़ी होगी, मुछ 
( 2 ) मभी दले भाग मजबूमी में बांधे जाएंगे । 

आने देगा । 
( 3 ) गाई लाइन , हाई लाइनें , स्नब लाइनें और ऐसी अन्य लाइने , 
जो आवश्यक हो किमी विद्युत पारेषण लाइन के छह मीटर के मीनर 

4. 3 विफल विस्फोट निरोधको के लिए नियन्त्रण पनि : -- ( 1 ) यात्रिक 
संस्थापित नही की जाएगी । 

रूप से प्रचालित त्रिफल विस्फोट निरोधकों के लिए सभी हस्नमालित नियंत्रण 

अग्कि अयमनचना के गहर कम से कम 0 . 60 मीटर पर अवस्थित होंगे । 
( 4 ) अन्मदहन इजन के निकासक के साथ जन जनय प्रभावी नियंत्रण प्रचालित करने के लिए अनुदेश नियंमण पक्र के निकट प्रमुख र 
पूलिंग तक की व्यवस्था को माती 

में पिघा जाग । 
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( 2 ) शक्ति प्रचालित विपुल विस्फोट निरोधकों के ममी नियंत्रण , 

के 10 दिन के भीतर या फिगो नए मंग्यायन की दगा म 
रिक फ्लोर पर वेधक के निकट अवम्चित हाँग । 

मंस्थापन के 50दिन के भीतर किमी कप के प्रतिक्षा करने की 
( 3 ) विफल विस्फोट निगेधया के लिए दरम्य नियंत्रण पनन भी रिक 

दणा में को जानेवाली कारवाई और गि पर नियोजित प्रत्येक 
पभोर में अभिम अंतगल पर भनल • भर पर भंम्प्रापित किया जागा । 

ध्यक्ति तथा गेम अन्य व्यक्तियों के पा . भिकन विम्फोट दिलों 
( 4 ) बिफन विम्फाट निरोधको के लिए सभी नियंत्रण. उपयमन निम्न को 

और वास्तविक मापातििनयों के लिए आवक हो कर्मव्य 
मे सपाट - प में परनाने जाग । 

विनिदिष्ट करप हा म्यायो आधग मादगिक निरीक्षक का प्रस्तुत 

बग्गा । 
+ +. विफल विस्फोट उपनर का परीक्षण : ( 1 ) विफरन बिम्फोट निगध्र 
उपस्कर जिसके अन्तर्गत पाइये और नियंत्रण वाल्व भी है, दाव पक्षिन 

( ब ) प्रादेशिक निरीक्षक , लिखिन आदेण नाग या मो नमें प्रस्तुत 
होगा : - - 

रूप में या एम परिवर्धनों और परिवर्तना महित जो बह ठीन मामधे , 

में म्याय। नादेशो का मादन कर सकेंगा ; अम प्रकार जन 
( क ) कार्यकरण दाब के लिए आरभिक मस्थापन और पश्चानवर्मा 

मोदित स्थायः आदेश खान भ प्रनित किए जाएगे । 
मस्थापनों के दौरान कार्यकरण द्वाघ के । प्रतिणत नक 
थैलाम्प गिगधय । 

( ग ) स्थायी आदेशों की एक प्रति ग्गि के निकट प्रमन्त्र जप में 

निपधााई जाएगी । 
( ख ) किसी स्ट्रिग क कमिग म मीमट का यधन करने के पूर्व उम 
अधिषमम मणन दाव नका, जिम नक मिग को नामा 

( 3 ) किमी गि पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किमी प्रतिक्षप में 
मकना हो । 

तावना मगेन, स्थायी आदेशों, विफान विस्फोट निगव उपस्कर को पर्याप्त 
( ग ) की जाने वाली मरम्मन जा कार्यकरण दाब नफ किमी दाब 

ममन होगा और यह विफल धिम्कोट निगम के लिए नियंत्रणा को प्रना 
मील ने यियोजन की अपेक्षा करती है , कार्यकरण दात्र के 10 लिन करने में गर्मथ होगा । इस प्रयोजन के लिए विफल यिम्फोट निगव 
प्रतिशत तक थैलाम्प निगंधक । 

टिम का सात दिन में एक बार संचापित किया जाएगा । 
( :: ) विफन विस्फोट निरोधक उपकर का , जिम अन्तर्गन पाइप म 

( 4 ) ( क ) उपयुक्त नियन्त्रण वाल्व कप के निकट उपलब्ध अंग 
और नियंत्रण बाम्ब भी है, परीक्षण निम्नलिखित कप में किया जाएगा. - - मिनका उपयोग आपात की दशा म ऋप को नियंत्रण करने के लिए किया 

गा । 
( क ) अप्रत्यक्ष रेममा निरोधका का प्रत्येक ट्रिप में एक बार । 
( स ) पाइप रैमरप निराधकों का प्रतिदिन कम से कम एक धार । 

( स ) जब नलिकाओं के अन्दर चलाया जाए या माह खाचा जाए 

नत्र एक द्वारा वाल्व और नलिका हैंगर को पूर्य- ममजिन किया 
( ग ) वेधन पाइप पर के थेला प निराधकों का मान दिन में एक 

जाएगा और कप के पास मृगमता में उपलब्ध रहेगा । 
मार । 

( ग ) धन के दौगन एक पएन दाब बाल्य उपलब्ध रहेगा जिम गिल 
( 3 ) उपर उल्लिखित मी परीक्षणों की पूर्ण विििष्टयो दैनिक 

पाईप के शीर्ष पर मासा मा मकता है । 
रिपोर्ट में अभिलिखित की जाएगी और दाब परीक्षण का दशा में उपयोजिम 
पान और परीक्षण की अवधि भी अभिलिम्पिन की जाएगी । 

46. विफल विम्फोट घटित हो जाने के पश्चान को पूर्वावधानिया : 
( 4) यदि परीक्षण के दौरान कोई विफल बिम्फोट निरोध उपस्कर 

( 1 ) हम मुचना के मन का .. भास झाने पर कि किमो कप में विफल 

विष्फोट हो रहा है, उन व्यक्तियों में जिनको उपस्थिति विफल विम्फोट 
बुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे मंक्रियाएं आरंभ करने के पूर्व काम में लाने 
योग्य बनाए जाएगा । 

निगंत्रण करने के लिए आवश्यक समझी जाती है. भिन्न सभी व्यक्नियों को 

कप में सुग्न्त हटा लिया जाएगा । 
45. विफल विस्फोट मझे विधानिया . -- ( 11वेधन पंक पनि क लिए 

( 2 ) गय ममय के दोगन जब किमी विफन विस्कोट नियंत्रण करन 
निम्नलिखित नियंत्रण उपस्कर, वेधन मंत्रियाओं के यौगन संस्थापित किए 

का कोई काम चल रहा हो , निम्नलिखित पूविधानिया परली जाएंगी 
जाएंगे :--- 
( 1 ) वेधन पंक मात्रा में वृद्धि या कभी रजिस्टर करने वाला गत 

( क ) एक मक्षम व्यक्ति उम म्यान पर पट में अन तक उपस्थित 

रहेगा ; 
स्तर मूषक । इसके अनर्गम वेधक स्टैश के निकट दुण्य और 
अष्य भेतावनी मुक्ति होगी । 

( ख ) कप को 500 मीटर के भीतर के क्षेत्र को मकट क्षेत्र के रूप 

में निर्धारित किया जाएगा । 
( स ) कप को मब समय भरा रखने के लिए प्रोभित पंक की मात्रा 
को ठीक-ठीक माप करने के लिए यक्ति : 

संकट क्षेत्र के भीतर के मभी विद्या मंम्थापना को अभियाशील 

कर दिया जाएगा 
( ग ) मुगय गेल प्राषित्र के पास एक गंम मंत्रक या विम्फाट मीटर , 
जो वेधन स्टेट के निकट श्रष्य या दृश्य गोतक मे जुड़ा होगा . 

( घ ) संकट क्षेत्र के भीतर कवन अनुमोदिन निगपद लैम्प या टाचं 

का उपयोग किया जाएगा 
( घ ) जब स्ट्रिंग को बीघा ज रहा हो लव कुप का पंक में मनन भग 
जाना सुनिश्चित करने के लिए एक य किन 

( 1 ) संकट के क्षेत्र के भीतर कोई अनापत दीप या यानीय यातायात 
( ) जब कृप प्रतिक्षेप करता है तब पंक पंप बंत्र करने के लिए 

अनुज्ञात नही किया जाएगा ; 
वेधन -स्टैट के निकट एक नियंत्रण पक्रिन , 

( 1 ) जहाँ तक व्यक्तियों की सुरक्षा का मंबंध है, कोई सक्षम व्यक्ति 
( च ) यदि ऊपर उल्लिखित नियंत्रण उपस्कर यह भूचित करता है 

मंधातन की स्थिति और अनुमादिन उपकरण में गंमा की 
कि शलसमूह तरल कूप में प्रवेश कर रहे है तो कृप को नियंत्रण 

उपािन का अभिनिश्चय करेगा ; 
करने के लिए तुग्ने कार्रवाई की जाएगी । 

( 3 ) उस स्थान पर उसके निकट आपात स्थिति में उपयोग के लिए 

दा संवत परिपथ रेस्पिरेटर उपलब्ध हंगे , 
( २ ) ( क ) प्रत्येक एमी बान का . जिममें विफल विस्फोट निरोध उपस्कर 
स्थापित किया जाता है . प्रबंधक , इन नियमों के प्रथम होने 

( ज ) यथाचिन अग्नि गामक उपस्कर उपनग्ध किया जाएगा । 


[ भाग 11 - 


3 ( 110 ) 


भारत या गजपत्र . मसाधारण 


11 


( 2 ) हम प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किमी मक्षम व्यक्ति से भिन्न कोई 
व्यक्ति , कप -छिद्रण के लिए अभिप्रेत विस्फोटकों को न संभालेगा, न 
परिबन करेगा और न उनका उपयोग करेगा । 


13) कप-छिद्रण मक्रिया , इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी पदधारी 
फसीधे वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन मनाई जाएगी । 


17. वेधन संक्रियाएं :- ( 1 ) पारी के प्रारंभ होने पर वेधक म्टेर के पाम 
के उसकारणों और नियंत्रणों , कर्षण मंकी, पक पपी, उत्तोलन लाइन , 
कैटलाइन और विफर विस्फोट निगत्र उपकर की परीक्षा बंधक मार को 
जाएगी और वह स्वयं का ममाधान कर लेगा कि वे चान हालत में है । 

( 4 ) बंधक , घी टेबल को निगगना कि बिना धूर्णी कला को 
काम में कभी नहीं लाएगा । 

( 3 ) औजागें या अन्य माग्रियों को किसी मीकी के ऊपर या माने 
तब तक नहीं ले जाया जाएगा अम तक कि उचित मप में शरीर में 
मंधेहुए न ही ओर, वरने के लिए जाना हा मन न छोरे गप हो । 

( 1 ) पाउन नाक और किन्हीं बन ब्लाक चनिया को छोर कर 
हेरिका में के किमी कि मदम्य पा सामग्री , किपी लाइन मपलर, लापन 
म्याग्रा का या मा मुव के माय उनानन नाइन का साधा मंपर्क नही 
होगा । 

( 5 ) प्रत्येक रिग का . उमाग कि जा रहे प्रत्येक प्रकार के भांमार 
संयुक्त के लिए संबंबना महिन मुराग बाला ( केनो कोक ) में लैस किया 
जाएगा । 


( 4 ) छिद्रण मत्रिया प्रारभ क पूर्व, पदधारी यह ध्यान रखेगा कि 
( क ) कूध में नरल ( गक , जननिल ) कप पार्षपः भरा हुआ है , 
( ) यिफल विस्फाट निरोध उपकर के दाम और फंक्शन का पररा 

अण कर लिया गया है । 
( ग ) छिद्रण गन का म . क्षापूर्वक कप के नांच किया जा सकता है , 
( घ ) कुपणापं पर छिद्रण गन का तारलाइन पर माम करने के लिए 

नमक का व्यवस्था की गई है , और 
( E ) छिद्रण के लिए प्रयुक्त बंधन गि , पाइप रंक और फबिन सहित 

सभी उसम्बर को दाापूर्वक भूसंकर्षित किया गया है । विस् 
फाटक बाजों के जोड़ने के पूर्व उपम्फर और कूषणापं के बीच 

वियत आबटन स्थापित किया गया है । 
( 5 ) कप -णि राव के समय या मेवगन, तज चाय और भारी 
बर्षा जैसी स्थिनियों के दोगन नहीं किया जाएगा । 

( i ) कूप पर मामान्य काय नब तक आरभ नही किया जाएगा अब 
नक कि चार्ज को फायरिंग को पूरा न कर लिया गया हो और पदधारी ने 
उम म्यम में छिण उपकर न हटा लिया हो । 


( 6 ) बंधन मभिवाओं के दोगन बिम्फार , किन विस्फोट या अन्य 
क्षा राम के निरपमा ममा का ग्याईमा को जाएगा । 
( 7 ) ( क ) अब जड़ाई हो रहा हो नब किमी भी व्यक्ति को मिवाए 

उन भ्यक्नियों को जो वस्नुमः संक्रिया में लगे हुए हैं , कपशीर्ष 
या जपाई उपस्कार के निकट रिंग फ्लोर पर अनुज्ञान नहीं 

किया जाएगा । 
( मा ) नम्घ मविधी से जुद्ध ममी उद दाम पाइपों का जहाई 

मंक्रियाएं प्रारंभ करने के पूर्व ययामिन मप मे जकड़ा जाएगा 
मोर उनके दाय का परीक्षण किया जाएगा । 


50 कप परीक्षण - ( 1 ) कप का परीक्षण प्रारभ होने के पूर्व , क्रिसमस 
दी , बहाव नाइनों और मयुक्त फिटिंगों का दाब-परीक्षण , ममह पर अनु 
मानिन अधिकतम दाष तक किया जाएगा । 


48. ट्रिल स्तंभ परीक्षण -- { 1 ) ड्रिल संभ परीक्षण के प्रारम्भ के 
पूर्व विफल विस्फोट निगंध उपस्कर के वाब और पंक्शन का परीक्षण 
किया जाता । 

( 1 ) अग्निशामक उपम्फर तुरन्त उपयोग के लिए मुगमना में उपलब्ध 
रहेगा । 

( 3 ) परोग के लिए अभिन अनि म भिन्न किमी भी का 
का यधन पसार पर प्रोग नहीं करने दिया जाएगा । 

( 4 ) पगक्षण नाहन का प्रत्येक मिरे पर और प्रत्येक 9 . () मीटर अंत 
गल पर कम कर जकड़ा जामगा । के ता हा का उपयोग पगभग लाइन 
क भाग के कप में नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) पराग लाइन और बाबा का पक्षा किमी मअम व्यसि 
द्वारा की जाएगी और किमी वटि बा पता चलने की दशा में कोई भी 
परीक्षण नयनर महा किया जाना जर ना कि घटि का मुधार 
नही दिया जाना । 

( 6 ) डिन सम परोक्ष ग ओ नागें को पाभ में खोलने का काम दिन 
क गमय ही किया जाएगा । 

( 7 ) जब किमी हिल स्तम परीक्षण के दौगन मल या गैस प्राप्त हो 
गई है मब हिल पाइप को नब तक नहीं खींचा जाएगा जब तक कि यह 
गुनिश्चित करने के लिए. कारवाई नही कर ली जाती कि ट्रिल पाइप में तेल 
या गंम मोजून होने की कोई मंभावना नहीं है । 

( 8 ) किसी मिल तम परीक्षण के दौरान दम मिनट में अधिक 
अवधि के लिए वायुमंडल में उत्पादिन गेम को मालालाइन द्वारा जला दिया 
आएगा । 


( ) का पगाग , मम्थापन प्रबंधक के मात्र वैयक्ति प्रवेक्षण के 
अधान किया जाएगा ; वह यह ध्यान रखेगा कि 

( क ) परीक्षण दिन के ममय किया जाता है । 
( स ) बहावलानों का जमान मे ततापूर्वक जकहा गया है ; 
( ग ) पकिन सुरक्षा धाम्ब माग्न हालत में है प्रार में उचित प 

में ममायोजित किया गया है , 
( घ ) कप उत्पादों को किया या गो गे मुरक्षापूर्वक संग्रह करम 

के लिए पर्याप्त मुविधाभो की व्यवस्या की गई है , घोर 
( क ) योनिन अग्नि गामक उपकर तुम्न उपयोग के लिए मुगमना 

में उपलब्ध है । 
( 1 ) का परीक्षा के मंागन, नाई तेल या गेम विवाई पाने की वमा 
। कार को नियत्रण में लाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी । 


51 ग्रप मग्रहण फन्द्र ( 1 ) जब नल पार या गैस के लिए नए 
ग्रप संग्रहण केन्द्र का निर्माण करने या किमी ग्रुप मग्रहण केन्द्र में परिवर्तन करने का 
प्राणय हो न स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक , ऐम प्राशय को सूचना ऐसे 
निर्माण या परिवर्तन के क्रम में कम 60 दिन पूर्व प्रादेशिक निरीक्षक को 
दंगा । 

( 2 ) गूखमा में उत्पादन मुविधामो , माग में मरक्षण लिए उपायों 
उपरकर के फटने या उनकी खराबी , ज्वलनशील बाप्प के तरनाक मंच. 
यन , वाय ग्रार अम प्रदूषण में गंधित म्यारे होगे । 

( 3 ) सूचना के माय एक रेखाना होगा जिसमें पुत्पावन सुविधाओं का 
नाम पार प्रवस्थान , केन्द्र में मबंधित प्रत्येक कप का नाम प्रौर केन्द्र 
50 मीटर के भीतर पाने वाला कोई रेल पथ, मार्वजनिक मापक या लोग 
निर्माण दिखाया जाएगा । 


अध्याय - उत्पादन 
49 मग द्वारा क को पूनि : - ( 1 ) कर -गिद्रग में प्रय म विस्फोटकों का 
बमोषित आधानों में परिवहन किया जाएगा । 
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( 4 ) गदि प्रादेशिक निरीक्षक लिखित प्रादेश द्वारा ऐसी अपेक्षा करे 

( 3 ) टंकीयान के लदाई और उत्तराई क्षेत्र में , सभी तेल पाइप 
तो , ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन जो बह प्रादेण में विनिर्दिष्ट करे सम्थाप लाइनों भरण और निकास होगा सा धातु पाइपों, धाविक लदाई माहा, 
नों में किए जाएंगे । 

घूर्णीमान सधियो, टी , टनी यान की चगिम का वैद्यत अधिस्किन और 

दक्षतापूर्वक भूमंकपिन मन्त्रा जाएगा । 
52 अम्लन संक्रियानों के दौरान पूर्वावधानिया : - ( 1 ) फिमी नाप में 

( 4 ) किमो भी यात्रिक हप में नादिल टंकी यान को लब मक नहीं 
अन्नन संक्रियाएं, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी क गीधे 
अवस्तिक पर्यवेक्षण के अधीन चलाई जाएंगी । 

लावा या उतारा जाएगा जब तक कि उसका मन नद न कर दिया 

गया हो और विद्युत परिपथ में उमक बैटरी को अलग न कर दिया गया 
( 2 ) अम्लन मंक्रियाप्रो के पूर्व गभी वाब लाइनी और महयुक्त ही । इजन को तब तक पुन . चान नहीं किया जाएगा और मैटरो को 
उपस्फर का परीक्षण , अनुमानिन कार्यकरण दाब के उन गुना दाब पर किया लव सक विद्युत परिचय में नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि मभी टंकिया और 
जाएगा । 

बावों को मुर्गक्षत प में बंद न कर दिया जाए । 
( 3 ) एक अप्रत्यावर्नन बाल्य , क पार्ष के जितना संभव हो उतना 

( 5 ) ययाचिन अग्नि शामफ उपस्कर टकी यानी की लवाई और 
निकट अभिक्रिया लाइन में संस्थापित किया जाएगा । 

उतराई के दौरान सुरंत उपयोग के लिए मुगमता से उपलब्ध रहेगा । 
( 4 ) पयधारी यह ध्यान रखेंगा कि -- 

55. उपशीर्ष महा टंकियां : - - ( 1 ) ( क ) पाक में कच्चा तन के 

मंग्रह के लिए प्रत्येक टफी मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में 
( क ) अम्लन संक्रिया के लिए अपेक्षित व्यक्तियों में भिन्न कोई भी 

अनुमोदित विनिर्देशो के अनुसार नाह या इस्पात को बनी 
यक्ति कूप के प्रागपाम नहीं है । 

होगी । 
( ख ) अम्ल संभालने वाले प्रत्येक थ्यक्ति को सरक्षा बाह्य पहनाये , 

( स्य ) टंफिया ठाम इजीनियरी पति के अनुमार, अज्यमनशील मामग्री 
दम्नाने और जने की व्यवस्था की गई है और यह उनका 

के दल प्राधारों या अवलम्बनों पर निर्मित होगी । 
उपयोग करता है । और 

( ग ) झिमी संग्रह-टंकी की ऊचाई , उमफे व्यास के हेर गणा या 
( ग ) वून को पर्याप्त मात्रा मुगमता में उपलब्ध है और उमना 

बारह मीटर के दोनो में में जो भी कम हो , अधिक नहीं 
उपयोग किमी छलके हुए अम्ल का निष्प्रभावित करने के लिए 

होगी । 
किया जाना है । 

पाटीकरण : - - म चंद्र के प्रयोजन के लिए किसी टकी की ऊंचाई , 
53. विभंजन संक्रियाओं के दोगन पूर्वावधानिया : - - ( 1 ) किसी रूप 

उमके तल से शीर्ष-किनार के कोणों तक की ऊंचाई होगी । 
में विभंजन संक्रियाएं , हम प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी के सीधे 

( घ ) टंकी की कुल क्षमता के कम से कम 5 प्रतिणत वायु क्षेत्र या 
मैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन चलाई जाएंगी । 

खड (क ) में विनिविष्ट विनिर्देशों में विहित क्षेत्र, दोनों में से 
( 2 ) विभंजन मश्यिाओं के पूर्व, कृपशीर्ष पर अतिम वाल्य तक 

जो भी कम हो , प्रत्येक टंकी में रखा जाएगा । 
यिमन पाइपलाईन का परीक्षण अनुमानित विभंजन दाब के संच गुणा 

( 2) ( क ) प्रत्येक सबह ट्रकी का , सम्थापित या पुन : मस्थापित किए 
बाम पर दिया आएगा । 

जान के पश्चात उपयोग में लाने गे पूर्व, किमी मक्षम घ्यक्ति 
( 3 ) एक अप्रत्यावर्तन बाल्य , कपशीर्ष के जितना संभव हो उतना 

द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जल वाब हाग परीक्षण 
निकट प्रत्येक विसर्जन लाइन में संस्थापित किया जाएगा । 

किया जाएगा कि यह लीक नही कर रहा है और फच्च तल 

के मग्रह के लिए उपयुक्त है । 
( 4 ) सभी विसर्जन या स्त्रावन लाइन कम कर जकड़ी जाएगी ! 
मागम लाइनें बुली टकियो या किमी गर्त में विमर्जन करेंगी । 

( अ ) रो परीक्षण की रिपार्ट इम प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्द 

बद्ध पृष्ठोकिन पुस्तक में रखी जाएगी और उस पर परीक्षा 
( 5 ) विभजन संक्रियात्रा के दौरान , पवधारी यह ध्यान रखेगा कि 

करने वाला व्यक्ति नारोग्य डाल कर हस्ताक्षर कंगा । 
रुप के 30 मोटर के भीतर 

( ) ( क ) भमि के ऊपर की प्रत्येक टंकी किसी ऐमा भित्ती या मंध से 
( क ) विभंजन मनियाओं के लिए अपेक्षिन व्यक्तियों से भिन्न फाई 

भव हागी जो प्रहाते के भीतर मबसे बड़ी टकी की अधिकतम 
भी व्यक्ति न रहे । 

क्षमता के समतुल्य संगंधन प्रबलना महित भृतान पर निर्मित 
( ख ) किसी अनावृत्त दीप या ज्वलन के अन्य स्रोता की अनुशा 
नहीं दी गई है , 

( ख ) खंड ( क ) म उल्लिखित सभी ग्रहाना में तेल या जल में 
( ग ) मभी विद्युत उपस्कर को प्रक्रियाशील कर दिया गया है ; और 

इकट्टा हान में रोकने के लिए ममधिन अपवाह-तत्र की व्यवस्था 

होगी । 
( घ ) यथोचित अग्नि शामक उपम्फर तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध 

( 4 ) प्रत्येक सग्रह-टंकी का , जिसमें उसकी छत पर सभी धात 

ममधन मम्मिलित है , दक्ष रीति से भूमि से वियत माग जोड़ा 
( 6 ) पपिंग यूनिट कप शीर्ष में कम से कम 30 मीटर माम पथन पर 

जाएगा । 
पस्थित होगी और पंपिग दिन के समय की जाएगी । 

( 5 ) प्रत्येक सग्रह-टंकी का उपयुक्त नहित प्रग्राही बाग परिस से 
54. नेल सहित टंकीयानों की लदाई और उतराई के दौरान पूर्वाश्र 

___ सुरक्षित किया जाएगा । 
पानियां :- -- ( 1 ) प्रत्येक टको यान पर , जब उसको लदाई या उनगई को 

( 6 ) ( क ) काई भी व्यक्ति किमी टंकी में सफाई या अमरक्षण के 
रही हो और जब तक उसके वाल्ल मद नहीं कर दिए गए हो और 

लिए राब तक प्रवेश नही करेगा जब तक कि किसी 
भरण पाइप तथा बिमभन टोटिया मंद कर दी गई हो , भूम प्रयोजन के 

मक्षय व्यक्ति धाग टंकी की परीक्षा न कर ली गई हो , उसे गैम 
लिए प्राधिकृत कोई सभम व्यक्ति उपस्थित रहेगा । 

मुश्त और प्रवेश के लिए सुरक्षिन न पाया गया हो । 
( 2 ) तेल ले जाने वाले टंकी यानों की मनाई या उत्तराई दिन के 

( स ) जब किसी गमी टंकी में प्रवेश करना आवश्यक हा जा गंग 
ना की जाएगी । 

मुक्म नही है या जिसमें प्राक्सीजन प्रश 10 प्रतिशत से कम है 
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भारत का राभपन. अमाधारण 
--. . . . . . ran! - - -- - - -- - -- --- - - - - - - . - - - ---- 

- 
मन ऐसे व्यक्तियों को जिम्हे प्रवेश करना प्रावश्यक है , म्पन . यदि ऐमी परीक्षा के दं. .. . ... .. . रण का पता चलता है तो सक्षम 
पूर्ण चमन माधिन या अन्त एवमनीय बाय की दाव पनि महिन व्यक्ति उसे रोकने के लिए ग्त कार्रवाई करेगा । 
पूर्ण चहरे भाग का मास्क दिया जाएगा । 

( ब ) हर ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट म प्रयोजन के लिए रखी गई, 
( ग ) उस ममय के दौरान जब सफाई और अनुरक्षण का कार्ड 

मिन्दबद्ध पृष्ठाफिन पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी और 
काम किमी टंकी के भीतर हो रहा हो - - 

उस पर वह व्यसि तारीख डाल कर लम्ताक्षर करेगा जिमने 
( i) एक ऐमा मक्षम व्यक्ति जो कृत्रिम पवाय और प्राथमिक 

परीक्षा की है । 
चिकिमा देने में अहिम हो , उस स्थल पर सदा मजिद 

59. परित्यक्त कृपो को पिधायन अपेक्षाएं - - - ( 1 ) जम कोई कप 
रहेगा , और 

परित्याग किए जाने के लिए आशयित हो , नब - - 
( ii ) एमे काम में अनुमोदित सुत्राय हमन-दीपों का ही उपयोग 

( क ) मभी पारगम्य शैलसमूहों को मीमेंट में अग कर दिया जाएगा , 
किया जाएगा । 

( ब ) कम से कम 50 मीटर लम्बाई का एक मोमेंट नग कूप के 
56. कप की सफाई मक्रियाएं .- - ( 1 ) प्रत्येक मुरिक या दंह की 

तल में लगाया जाएगा ; 
परीक्षा कप की मफाई मक्रिया के लिए उमके उपयोग में लाए आने से पूर्व 

( ग ) कम से कम 50 मीटर लम्बाई का एक मोमेंट प्लग, पृष्ठ कामग 
पिसी मक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी । गाई उसे उरिक या दड में बाधे 

के मूत्र में आरपार लगाया जाएगा । 
जाएगे । 

( घ ) मभी कैमिग को भूतल के नीचे एक मोटर तक काट दिया 
( 2 ) उत्तालन उपम्फर की बामन निम्नलिखित उपबध लाग हागे - - 

जाएगा और मीन मोटर वाले मोमेंट प्लग नया वॉरन प्लेट 
( क ) क्राउन , हलाक , चल ब्लाक, नार लाइना, हकों पीर उत्थापकों 

से आच्छादित किया जाएगा ; और 
की परीक्षा उनके उपयोग में लाए जाने से पूर्व किमी मक्षम 

( 1 ) आनन्ति कृपों का , नीन मीटर वाले मीमेंट प्लग यहिन आच्छा 
व्यक्ति द्वारा यावधानीपूर्वक की जाएंगी ; 

दित छिद्रणों के शीर्ष के ऊपर एक सेतु-म्लग लगा कर, परि 
( ) जब मक्रियाएं उनोलन और स्थिर उरिक में की जाती हैं , 

स्याग किया जा सकेगा । 
नब फ्लोर बलाक को किसी ठोम आधार में बाधा जागा; 

( 2 ) हर परित्यक्त कूप को स्थल पर स्पष्ट रूप में पहचाना जाएगा । 
( ग ) प्रऐक व्यक्ति उम और फ्लोर ब्लाक के बीच की तार लाइन 
मे हटकर रहेगा ; और 

अध्याय 6 – पाइपलाईनों द्वारा परिवहन । 
( घ ) कोई भी व्यक्ति , माम के माने, खुरचने या अन्यथा बेलिंग 

80. लाग होना :-. - म अध्याय के विनियम , केवन विनियम 11 के 
लाइन का उपयोग करने के दौरान लाइन के निकट बड़ा नहीं 

अधीन यथा परिभाषित किमी स्थान के भीतर पाहा लाइनों के द्वाग 
रहेगा । 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन को और किमो खान में प्राकृतिक 

गम के किमी परिष्करणो या किमी प्रायमिक उपभोक्ता के परिमर तक 
( 3 ) नलिकाओं के मभालने की बाबत. 

परिवहन को भी लागू होगे । 
( क ) केमिग दाब का साब नलिका खावन के पूर्व कर दिया जागा; 

61. मार्गाधिकार अजित किया जाना : ---किमी भो पाइपलाइन और 
और 

किसी पाइपलाइन में संबंधित संस्थान का , मनिर्माग के लिए आवश्यक 
( ख ) मास्टर द्वार वान और नलिका हेगर को पूर्य-यजिन किया जमीन और अधिकार तथा निरीक्षण अनुरक्षग, मरम्मा और गए । लगाने 

जाएगा और उन्हें नलिकाओं के खीचने या अन्दर बनाने के के लिए मार्ग अजित किए बिना मनिर्माग नही किया जाएगा । 
दौरान कप फ प्रतिक्षेप करने की दशा में कार पर भूगमना 
में उपलब्ध कराया जाएगा । 

62. पाइपलाइनों के मार्ग और डिजाइन का अनुमोदन .- - ( 1 ) कोई 

भी पाइपलाइन , मुख्य निरीक्षक की लिम्बित अनुशा मे और ऐमो णमोक 
37. लेल का कृत्रिम उत्थापन - - ( 1 ) का के पाम इचिस मप से 

अनुसार ही बिछायी जाएगी जो वह उममें विनिर्दिष्ट का । इस उप -विनियम 
निमित एक कार्यकरण मच की व्यवस्था की जाएगी जहा कृत्रिम उत्थापन 

के अधीन अनुशा के लिए आवंदन के माथ उस क्षेत्र के जहा पाइपलाइन 
उपस्कर का उपयोग किया जाना है । 

बिछाए आने का प्रस्ताब है, अयमन रेखाक को , जिसमें प्रमाविन मार्ग , 
( 2 ) कोई भी मरम्मत , मनेहन या ग्रीजन नब तक नहीं किया जाएगा भूमि का विस्तार जिम पर मार्गाधिकार अजित किया गया है , 
जब तक कि पपिग यूनिट बद नहीं कर दी जानो । 

दिखाए जाएंगे , दो प्रमियां होगी और साथ ही एक टिपग भा होगा 
( 3 ) गैम उत्थापन , आंतगयिक गम उत्यापन या मु 

जिममें सन्निर्माण, परीक्षण और अनुरक्षग, तया पानास का गमलगाने , 

लंजन उत्थापन 
पतियो के लिए सभी पृण्ठ नियन्त्रण बालो का आमानी में पहचान के 

पाइपलाइन मे अनियंत्रन तरल के निकास मछे संरक्षण और उनमें अधिक 
लिए स्पष्ट रूप में चिसिन किया जाएगा । 

दाबी , जिनके लिए पाइपलाइन का डिजाइन किया गया है, के लिए किर 

जाने वाले प्रस्तावित उपबंध और आग को रायाम और नियत्रग मधो 
58. उत्पादकः कपो की अस्थायी बदी - - ( 1 ) जब किमी उत्पादक 

उपाय के ब्यौरे होंगे । 
कप को अस्थायी रूप से बद करने का आशय मो नम उमे पंक, जल नेल 

( 2 ) जहां किमी ऐसे रेलपथ या किसा लोक यकर्म के , जिसकी 
मे भर दिया जाएगा जिममे कि तरल मम का द्रवम्यनिक दाब फाणी पर बाबत यह विनियम कन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश 
मेल और गेम का क्षरण राकने के लिए गैलसमूह दाब का अनिमतुलन करे । के कारण लागू है, या किसी ऐमो लोक मड़क या भत्रल या अन्य स्थायो 

( 2 ) क्रिसमस ट्री के नियत्रण वाल्यो का पूर्ण FT में बंद कर दिया सरचना के, जा खान के स्वामी का नहीं है. 45 मीटर के भीतर पाइप 
आएगा और नियंत्रण चका को हटा दिया जाएगा । 

लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जहां उपविनियम ( 1 ) फे अपान अनुमा 

के लिए हर आवंदन और उसके साथ के रेखांक में रेलपथ 
( 3 ) ( क ) मिममम दी की परीक्षा, इंग प्रयोजन के लिए प्राधिकृत लोक सहक या संकर्म या भवन के संबंध में पाइस नाइन को स्थिति भा 
किमी सक्षम व्यक्ति द्वारा 15 दिन में एक बार अरण के लिए की जायगी । विनिर्दिष्ट होगी । आवेदन की एक प्रति , किमी रेल पथ की दशा में , 
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ममंधित रेल प्रणामन का , और यथापूर्वोक्त किमी लोक मकर्म को दगा में तक कि किसी मअम व्यक्ति द्वारा विस्फोट मानक मोटर या किसी अन्य 

में प्राधिकारी को भी जो केन्द्रीय सरकार माधारण विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित यंत्र से किया गया परीक्षण मे यह मूचित न होना हा कि वह 
निदिष्ट करें, भजी जाएगी । 

धोत्र व्यक्तियों के प्रवेश करने के लिए मुर्गक्षा है । 


63. पाइपलाइन और फिटिगा का मिजाहन :--- ( 1 ) मी पाउप , 
वाल्य, फ्लेन और अन्य फिटिग , भारतीय मानक विनिर्देश या एमे अन्य 
विनिर्देश जिमे मुख्य निरीक्षक मान्यता दे, के अनुरूप होंगे । 

( 2 ) अपघर्षक प्रमोचन औगया अभिग्राही ट्रेपों के माथ खले द्वार 
में लग पाजिटिव दाब-निर्मोचन मूनक लगाया जाएगा । 


( 2 ) जहा उपविनियम ( 1 ) में उल्लिखित काई परीक्षण यह दिखाना 
हो फि ज्वलनशील गैस का मानना , निम्ननर अनशीन मामा के 20 
प्रतिशत से अधिक है वहा - - पम्थापन के 30 मीटर के भार के ममी 
फैबलों और माश्रित में विद्यम ऊर्जा का पनि पुरन्न कार दो जगा और 
ज्वलनगोल के मभी स्रोत उन क्षेत्र में हरा दिए जापा । मानार कम 
नब तक नहीं आरम्भ किया जाएगा जब तक कि उस और को गैग मस्त 
नही कर दिया जाना है । 


___ 64 पाइपलाइन का बिछाया जाना ( 1 ) पाइपलाइने भूमि ताल के 
नीचे कम में कम 1 . : मीटर नफ बिछाई जाएंगी , मिवाय वहा के जहां 
फिमी विशेष पर्गिस्थान के लिए भूमि नल के ऊपर उगकाबिछाया जाना 
आवश्यक हो । 

( 2 ) किमी पाइपलाइन के भूमिगम सेक्शनों के मार्ग को 
विलको द्वारा सूचित किया जाएगा और कम से कम दो ऐसे चिन्हक मार्ग 
पर माथ वाल किमी स्थल मे दृष्टिगोचर होंगे । 

( 3 ) जहां मुग्णय निरीक्षक की यह गय हो कि मा करना लोक 
मुम्भा के हित में है तो वह , लिखित आदेश द्वारा, स्वामी , अभिकर्मा या 
प्रबंधक से , एमी अक्षाओ के अनुमार जो वह एसे आदेश में विनिविष्ट 
को ऐमी पाइपलाइन को पुनः बिछाए जान, नवीकरण करने या मरम्मन 
वग्स के लिए अपेक्षा कर सकेगा । 


68 मुक्षित अनगल ( 1 ) कोई भी व्यक्ति, कियो का , पथकित्र , 
नेन मग्रह टंकी या ज्वलनशोल गमों के अन्य अपरभिन प्रांतो के 3 ) मादर 
के भीतर भूम्रपान नहीं करेगा हर खान में धूम्र पान क्षेत्र और धूमपान 
निषेध " क्षेत्र स्पष्ट रूप में निर्धारित किया जाता । 

( 2 ) कोई भी अनावन दीप या खुनी आग, किमो का या किमो 
ऐसे म्था न के, जहा नेल मषय किया गया है , 31) भाटर के भीतर 
अनुशान नहीं की जाएगी । 

( 3 ) काई भी घाला- प्रकार का होटर कच तन का प्रसारक या 
अन्य ज्वाला -प्रकार का पम्फर , किमो कर , वर्षाका , कच्चा तेल रापकको 
के 25 मोटर के भीतर नहीं रखा जाएगा पियाय वहा , जहा कि जवान 
प्रकार के ऐसे उपम्फर को ज्वाला प्रप्राहियो में मैंग किया गया है । 

( 4 ) मस्करण , प्रक्रिया यूनिटों या संग्रह- कियो मे कन म कन 90 
मीटर पर निर्धारित किए जाएंग । 
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65 पाइपलाइनो क लिए आपान प्रक्रिया : ( 1 ) हर एमी खान को , 
जिसमें कोई पाइपलाइन नग्न या प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए बिछापी 
जाती है, प्रबन्धक, रन विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर 
या किसी ना मस्थापन की दशा में मम्थापन के 30 दिन के भीतर . 
आग लगने , पाइपलाइन रा अनियनित तेल या गेम के निकालने , पाइपलाइन 
के फट जाने या उसे नुकमान हो जाने की दशा में की जाने वाली कारवाई 
विनिविष्ट करते हुए आपात प्रक्रिया प्रादशिक निरीक्षक की प्रस्तुत करेगा । 

( 2 ) प्रादेशिक निरीक्षक , लिखित आदेश द्वाग , या तो उसे प्रस्त 
किए गए मप में या एमे परिवईना और परिवर्तनी महिन जा वह ठीक मममे , 

सी आपात प्रक्रियामा का अनुमाईन कर मकेगा, और इस प्रकार अनमा 
बिन भापान प्रक्रियाए रवान में प्रतिन का जाएगो । 


69. अग्निमद्धे पूर्वावधानियां : ( 1 ) जहा किमी अन्नदहन जन को 
किमी कूप , पूषकिन , सग्रहटकी के 25 मोटर के भीमर अम्बिन किया 
जाता है वा -- 
( क ) उमकी निर्यातक पाहप को राधी पा पर्याप्त # र मा किया 

जाएगा और निर्यातक पाइप के गिर का भय काशी में दूर 

होगा, और 
( अ ) उसके निर्यातक बहुमुख का , ऐम नरन मा गया में श्री अन्यमा 

उस पर गिर, उमका मंपर्क गका के लिए परिक्षित किया 
जाएगा । 


अध्याय --- 7- अगिन परित्राण और रोक थाम 


( ) जहा काई राजन जन किमा का के 25 मीटर का भातर 
अवस्थित किया जाता है यहा उममे मुगमना में मुगम दूरस्थ निबग 
सष्टित वायु अंतग्राहो उपविगमक वाल्व का व्ययम्या का जागी । 


( 3) बनरों के दूरस्थ ज्वलन क लि ! उपयुक्न परोक्त के साथ जन 
मक होटगे का व्यवस्था की जाएगी । 


G6 ज्वलनशील मामग्री में नग ( 1 ) प्रवालन उपस्कर की 
टकियो में इंधन क गिवाय कोई भी ज्वलनशील इंधन किमी कृप बोर के 
30 मीटर के भीतर संग्रह नही किया जाएगा । 

( 2 ) ज्वलनशील नग्ल गभालने और उनके उपयोग के लिए सुरक्षा 
कोणों का उपयोग किया जाएगा । 

( 3 ) किसी इंधन संग्रह में निकाम एसी विधा में हागी जो क और 
उपस्कर में दूर हो । 

( 4 ) किसी नेल या गैम कप और हर इंधन टका संग्रह क्षेत्र के 15 
माटर के भीतर के क्षेत्र का गुखी घाम , पनियों, सगको और अन्य प्रयलनगीन 
मामग्री से मुक्त रखा जाएगा । 

( 5 ) बगं या वर्ग वी पेट्रोलियम के बर्गीकरण के भानर मसाई 
प्रयोजनों के लिए ज्वलनाल नग्स का उपयोग , मम्थापन प्रबंधक को पूर्व 
निस्पिन अनमा के बिना नहीं किया जाएगा । 


( 4 ) लिक विद्युत चाजों के क्षय के लिए ममा मन, म गानरी 
इस्थानटेरिका और दही का प्रभावा मा म भूम किन किया जाएगा । 


719 , चन्दन के दोगान पूर्वावधानिया : ( 1 ) प्रबन्धक या मम्यापन 
प्रबन्धक द्वारा लिखित में लम्पक म म प्राधिकृत कि सक्षम बैरक 
म भिन्न काई व्यक्ति , जाला या पियन टन मात्रि क उपयोग को 
अपेक्षा करने वाला वजन या कनन का काम नहीं करेगा । 

( 2 ) किमी वर्गीकृत गोत्रिम वाले क्षेत्र में किमो बैन द्वारा 
कोई भी वैनन या कनि का काम हाथ में तत्र तक नही किया जाएगा 
अब तक कि लिखित परमिट , मिने हममें इसके पश्चात् हाट वर्क परमिट , 
कहा गया है, प्रबन्धक या संस्थापन प्रबन्धक द्वारा बेन्डा को जारी नहीं 
कर दिया जाता । हाट घर्क परमिटा को प्रतिमा म पादन के लिए 
रखी गई जिल्दबब पुष्टोक्रित पुस्तक में दमें की जागा । 


67. पलनशोल गेम मद्ध पर्वावधानिया : ( 1 ) कोई भा यात 
किमो सनर सम्प , गर्म या किला परिषद स्थान या जान जोखा कान 
अव या ऐस क्षेत्र में जहा सम्र आम्कमान बन गया ह । , नब न प्रवेग 
नहीं करेगा या उसे प्रवण करने के लिए अनमान नही किया जाएगा जय 


[ भाग [ -- 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : अमाधारण 

15 

- - - . - - - --- - - - - . . . . . : - - - - - - - - --- - -. 
( 3 ) हाट यथं परमिट से प्रसप में होगा जमा मय निरीक्षक 

( 7 ) ( क ) कोई मक्षम व्यक्ति नीन माम में कम से कम एक बार 
माधारण या विशेष आदण द्वारा विहिन करें और वह येजा गा कर्मन हर अग्नि शामक की परीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिग 
क कार के दौरान अनुपा ग्निस की जाने वाली पूर्वावधानिया और अनुगरण कि वह चाग्न दशा में है , जितनी यार आवश्यक हो उतनी बार उसे खाली 
की जाने वाली प्रक्रिया विहिम करेगा । 

करेगा । और पुन . भरेगा । 
( 4 ) किसी जारियर वन क्षेत्र में कोई भी येउन या कर्नन का 

( ख ) हर ऐमी परीक्षा या पुनः भरण की रिपार्ट इस प्रयोजन के 
काम नय तक हाथ में नहीं लिया जागा जब तक कि हम प्रयोजन के लिए 

लिए रखी गई जिन्दबद्ध पृष्टाकित पुस्तक में रखी जाएगी 
प्राधिकून किमी सक्षम व्यक्ति जाग उग क्षेत्र की सम्यक Eप में परीक्षा 

और परीक्षा या पुन भरण करने वाला व्यक्ति तारीख डाल 
नही कर ली जानी और बह क्षेत्र गम-मम नहीं पाया जाना । पर ऐमी 

कर हम्नाक्षर करेगा । 
परीक्षा की रिपोट , हग प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पायांकित 

72 अग्नि णामक उपकर का उपयोग : किसी वेधन -रिग , बर्फ- ओबर 
पुस्तक में अभिनिग्विन की जाएगी और उसको परीश्ना करने वाला व्यक्मि 

गि , उपशीर्ष मम्थापन , ग्रुप संग्रहण केन्द्र संग्रह-टंकी पर या ऐमें मकर्म 
नागम्न डाल कर और हम्मानर करेगा । 

पर , जहां अग्नि शामक उपम्फर का उपयोग किया जाना अपेक्षित हो . 
( 5 ) बैल्डन और कर्मन मंक्रियाओं के दोगन केन्द्रका यह ध्यान रखेगा नियोजित हर व्यक्ति को हमें उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया 
नि - - 

जाएगा, इम प्रयोजन के लिए नियमित अग्नि - अम्प्राम किया जाएगा । 
( क ) गभी ज्वलनशील मामग्री, तल, ग्रीज , तमिममिट्टी उम ___ 73 अग्नि के लिए आकम्मिकता योजना ( 1 ) हर खान का 
क्षेत्र में हटा लिए - 

पबन्धक स्वयं या अब प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा अपेक्षा की जाए तब , 
( स ) काई दिपागनाई. जास्टर या चमन माचित्र या स्वाननमाल 

अग्नि के लिए आकम्मिफन , योजना बनाएगा और उगकी एक प्रति प्राणिक 
बाप्प प्रज्वलित करने में ममर्थ कोई अन्य यात उम क्षेत्र में 

निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा , जिसे वह यह या तो उमको प्रस्तुत किए गाए 
अनुशान नहीं किया गया है ; 

प में या ऐसे परिवर्धनों या परिवर्तनो महित जो बह ठीक मममे , अनमदिन 

कर सकेगा । 
( ग ) चिनगारिया, मनंग या नाप्न धान नाग [ हान वाली आग 
मो गलाने के लिए पर्याप्न पूर्ववधिनिया बरती गई हैं ; 

( 2 ) आफस्मिकता योजना में निम्नलिखित होगा --- 
( घ ) पर्याप्त संख्या में फैन या शफ -ग्मायन प्रकार के अग्नि शामक 

( क ) नियत्रण -पति और आपात स्थितियो की दशा में अंतर्वलित 
सुरन्त उपभोग के लिए पर्याप्त संख्या में सुगमता में उपलब्ध 

प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायिन्त्र स्पष्ट भूप में मनाते हुए मंगठन 

योजना । 

( ब ) उपस्कर का मक और प्रकार , क्षमता, व्यवस्था , अवस्थान , 
( ) जब मकिपाप परिष्द्ध स्थान में चलाई जाती हैं नन ज्वलनशील 

ठीक प्रचालन और प्रचालन क्षेत्र स्पाट Rप में बनाने हा 
गैम का मनय रोकने के लिए यांदिक माधना द्वारा पर्याप्त 

उपम्फर योजना ; 
मवातन की निग्मा व्यवस्था है , और 

( ग ) निम्नलिखित स्पष्ट रूप में बनाते हा कारवाई योजना --- 
( च ) जम मनिया जगी पाइपलाइन पर चलाई जाती हैं जिसमें 
ज्वलनशील नरल या गेम है , नत्र पाइप को अलग कर दिया जाता है या 

- - अलार्म और प्रणाली 

- - प्राधिकापियों का अधिमूपित करने वाली प्रणाली । 
बंद कर दिया जाना है , हाट वर्ष के पूर्व लाइन का विमुक्त 
कर दिया जाता है , उसमें मे अक्रिय गैग या जल को निकाल 

---- अन्तर्वलित प्रत्यक व्यक्ति के फतव्य , 

-~ -कम और कैसे उपम्फर का उपयोग किया जाएगा और 
या माफ कर दिया जाना है , और जय हाट बकं चालू है तब 

कब और कैसे कार्रवाई की जाएगी । 
लाइन में बने दाम मद्धे याचिन पुर्वावधानियां बरती जाती है । 

- - कार्रवाई ममाम करने के लिए मार्गदर्शन , और 
( 6 ) सस्थागत प्रबन्धक ग्रह म निश्चित करेगा कि महा हाट बर्क के 

( घ ) कामिक के प्रशिक्षण के लिए और अभ्यामों के लिए योजना । 
परमिट जारी किए गए है बहा में रन और कर्नन मंत्रियाएं उक्त पमिट 

अध्याय 8 - ~ मशीनरी, संयंत्र और उपकर 
यः अनुमार चलाई जाती हैं । 

74. कुछ मशीनरी और उपम्फर का उपयोग , ( 1 ) मुख्य निरीक्षक , 
71. अग्नि शामक उपकर --- ( 1 ) हर बंधन रिग पर कम से कम ममय-समय पर राजपत्र में अधिमूवन । नाग मे माधित्री , उपस्कर, 
पार फेन या एक ग्मायन प्रकार के अग्नि शामक मुविधाजनक मप म मशीनरी या अन्य मामग्री विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनका उपयोग किमी 
अवस्थित किए जायगे । 

खान में किया जाता है या किया जाए और वेसे प्रकार, मानक और 
( 2 ) हर वर्क - आधर ग्गि पर कम से कम दो फैन य । शुष्क रमायन 

मेक के होंगे जैमें मुख्य निरीक्षक माधारण या विशेष आदेश वारा अन 
प्रकार के अग्निशामका : व्यवस्था की जाएगी । 

मोदित करे तथा जहां ऐसे माधिव, उप -कर , मशीनरी या अन्य सामग्री 

मुख्य निरीक्षक हाग यिनिर्दिष्ट की गई है वहां पूर्वोक्न मप में मुख्य 
( 3 ) फैन का उपयोग विद्युत आग को बुझाने के लिए नाम किया 

निरीक्षक द्वाग अनुमोदिन से भिन्न कोई भी गाधिन , उपम्फर , मणीनरी 
जाएगा । 

या मामग्री का उपयोग किमी बान में नहीं किया जाएगा । 
( 4 ) हर अनल मम्थापन या ग्रूप मगरण केन्द्र गम संपीडित केन्द्र 

( 2 ) जहा मलय निरीक्षम या प्रादेशिक निरीक्षक की राय में किसी 
सग्रह- फियो पर स्थल पर स्थैतिक जल मग्रह महित जल ग्गि मुख्य माइन 

मे माधिन , उपम्फर मशीनरी या अन्य मामग्री में जिम उपविनियम 
भग्ण बम्बा और जल मानिटरों की व्यवस्था की जाएगी । 

( 1 ) के अधीन अधिचिन नहीं किया गया है, घिमी खान में नियोजित 
( 5 ) अचल फैन मंबधनी महित अनल छत टकियों की व्यवस्था को किमी व्यक्ति का जीवन या जमकी सुरक्षा का संकटापन्न होने की संभावना 
जाएगी । 

है यहा मग्न्य निरीक्षक लिखित आदेश प्राग किमी खान में एमे माधिव , 
( 6 ) जो प्रादेशिक निरीक्षक प्रेमी अपना करे वहा म्धामी, अभिकर्ता 

उपस्कर मीनरी या मामग्री का उपयोग प्रनिषिद्ध कर सकेगा । 
या प्रबन्ध खान में चल अग्नि शामक उपस्कर और आनुमांगिक माधिन 

75. जोखिम वाले क्षेत्र का वर्गीकरण :---. न विनियमों के प्रवृत्त होने 
भी बनाए रखेगे । 

के पश्चात , खान के क्षत्रों को मम्य निरीक्षक द्वारा या किमी प्रादेशिक 
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निरीक्षक द्वाग से सहायकों की सहायता बाग और में अन्वेषण के 
पचान जो वह आवश्यक मम , जोखिम वाला मानायण की स्थिति 
की संभावना की मामा के अनुसार विभिन्न जान में वर्गीकृत किया जाएगा । 


76. जोखिम वाले क्षेत्र में विद्युत उपस्कर का उपयोग ( 1 ) जोन 
".)" जोखिम वाले क्षेत्र में किमी विद्युत उपकर का उपयोग नहीं किया 
जाएगा : 


( 1 ) किमो गैम ममोरित्र में मंबद्ध प्रत्येक आगमी गैग लाइन के 
माथ गपीडित केन्द्र के बाहर किसी मुरक्षित अन्नगल पर एक विगमक 
वाद को व्यवस्था की जाएगी । 

( 5 ) किमी गैस मीडिया और पाइप लाइनों सभा उसने मबद्ध 
फिटिगों की बाबत कोई भी मरम्मत कार्य मम तक हाथ में नही निमा 
जाएगा जब तक कि प्रदेश और विममन लाइनों का बन्द ओर मन बना में 
अभिवा नहीं कर लिया जाना । 


( 2 ) प्रत्येक जोन 1 और जान , जोखिम वाले क्षेत्र में केवल 
ज्वालागंधी बिधत माघिन्त्र और उपस्कर का उपयोग किया जाएगा । 


77. मणीनरी के मनिर्माण और बनाए रखने के बारे में माधारण 
उपबंध : रोमी सभी मशीनरी और माधिन के , जिनका किमी खान के 
उपम्कर के मप में या उसके भाग माप में उपयोग किया जाना है, गभी 

म पुर्जे और चाल गियर, चाहे ये अचल हों या चल , मिन के अन्तर्गत 
मलागी और स्थिर माधिन भी है, और ऐसे मभी आधार, जिनमें या 
जिनमें किन्हीं में माचित्रों का जकरा या बद्ध किया जाता है, टोम 
बनावट , उपयुक्त मामग्री , पर्याप्त मजबनी थे, और प्रत्यक्षत बटि में 
ममत होंगे और उन्हें समचिम रूप में बनाए रखा जाएगा । 


78. अंतर्दशन इंजन · ( 1 ) 30 अश्व पंक्ति में अधिक अन्तर्वहन 
इंजनों को चाल करने के लिए उनमें करचल मे भिन्न गाधनों की व्यवस्था 
की जाएगी : 


परन्तु इम उपविनियम को किसी बाम मे यह नहीं समझा माएगा 
कि किमी आपात स्थिति में हाथ से चालू करने को प्रतिषित किया गया 


10. मणीनरी के गतिमान भागों के बारे में पूर्वावधानियों - - 
( 1 ) प्रत्येक विष में कोई विगमक क्तगंधक ( Pawl ) या अन्य गेकने का 
विश्वमनीय उपकरण लगाया जाएगा और उमको लगानं पर उगका 
उपयोग किया जाएगा । 

( 2 ) प्रत्येक गतिपालकच क ( Ay wh : el ) और वान के उपकर के रूप में 
उपयोग होने वाली या ऐसे उपकर की भागमप किमी मशीनरी का प्रत्येक अन्य 
नसरनाक अनाव न भाग , खतरे का रोकने के लिए पर बन यथापित 
रक्षा माधना में पर्याप्त न मे वाड़ा लगाकर सुरक्षित किया जाएगा ; 

और एसे रक्षा मावन जब मीनगे के भाग गतिमान या उपयोग में 
हों नम अपने स्थानों पर रखे रहेंगे , किन्नु काई परीक्षा, ममायोजन या 
मरम्मत करने के लिए वे यथोचिन पूर्वविधानिषा बग्न कर हटाए जा 
मग । 

( 3 ) जहा क्षति को जोखिम हो , वहा किमी भो न्यक्ति को गतिमान 
मशीनरी की मरम्मत ममायोजन गफाई या स्नेहन करने को अनुशा दी 
जाएगी । 

( 4 ) जब तक उम प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त यांत्रिक माधित 
की व्यवस्था नहीं की जानी क्रिमी भी व्यक्ति को , जब मगोनगे गतिमान 
है , किमी चालक मिट्टी या रम्ने को हटाने या ममायोजन करने को 
अनुशा नहीं दी जाएगी । 

( 5 ) कोई भी व्यक्ति गतिमान मगीनरी के बिल्कुन ममीप की ने 
बाह्य वम्ब नही पहनेगा और न ही उमेह से माल बस्त्र पहनने की अनुज्ञा 
दी जाएगी । 

( 6 ) किमी प्रप्राधिकृत व्यक्ति को किमी जन फा में प्रवेग या 
इमन के मात्र किमी प्रकार को छेड़छाड़ करने को प्रनुजा नहीं दी जाएगी । 
81 इंजन कम और उनके निकाय -- 

पक इजन , मोटर, संपोस्त्रि 
और पं7 का और ऐसा प्रत्येक काम जिसमें अतिश्यलनशील मामग्री का 
मंचयन किया जाना है, माफ रखा जाएगा और उममें कम में कम स्रो 
निकामी की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे प्रत्येक निहाय को उचित रूप में 
अनुरक्षित और बाधा मुक्त रखा जाएगा । 

82 मशीनरी का पालन और उसकी पगेमा - - ( 1 ) कोई भी 
मणीनरी किमी मक्षम व्यभि दाग या उसके माल पर्यवेक्षण के अधीन 
ही बनाई जागो, अन्यथा नहीं । 


( 2 ) जहां इंजन को चालू करने के लिए मम्पीडित वायु का उपयोग 
किया जाना है वहां जहाँ तक हो मके , वजन के निकट सम्पोरिन वाय 
लाइन में एक अप्रत्यावर्तन बाल्य की व्यवस्था की जाएगी । 


( 3 ) जिन की नितिक पनि में निर्वा नक से होने वाली बुली 
ज्याला और चिंगारियों को रोकने के लिए एक उपयुकत यक्ति का व्यवस्था 
की जाएगी । 


( 4 ) अन्नदहन इंजन के पास जयननगील बाप के इकट्टा हाने 
रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती जाएगी । 


( 5) किमी अन्नाहन इंजन में विद्युत अवमाधन भारतीय विद्युत 
नियम , 1956 के उपबंधों का अनुपालन करेंगे । 


79 दाब के अधीन माधिव : ( 1 ) खाने के उपकर के रूप में या उसके 
भागमप प्रयुक्त ऐसे मब माधिन जिम में वायमगरलीय दाब में अधिक 
पात्र पर वाय , गैस या बाष्प है, या जो उमका उत्पादन करना है इम 
प्रकार मग्निमिन, मम्यापित और अनभिन किए जायेगें कि आग, फट 
माने , विस्फोट या : जाने या विली गमों के उत्पादन का कोई जोखिम 
महो । 


( 2 ) किमी मणीनगे, माधिन या माधन का भारमाधक प्रत्येक 
व्यक्ति , कार्य प्रारम करने में पूर्व यह देख लगा कि वः यथोचित लाग्न 
हालत में है, और यदि वह उसमें काई हुटि पाना है तो वह इग नष्प 
की मम्थापन प्रबन्धक या अन्य मनम व्यक्ति को तुरल रिपोर्ट देगा । 


( 2 ) प्र - र -पासो में एक मुरमा काम ओर एक व प्रमापी 
जो वायुमंडलीय दाब मे अधिक दाब दिखाता है, लगाए जायेंगे । 


( 3 ) ( क ) गैग मपीरिम की बिमर्जन लाइन के माथ दाब निर्मोचन 
सुरक्षा यषिन को व्यवस्था की जाएगी , मंपोडिन और दान निर्मोचन 
मुरक्षा युमित के चीव या युक्ति और विसर्जन बिन्दु के मोच कोई 
नान्य या फिटिग नहीं होगी जिसमें कि यकिन अप्रभावी हो जाए । 


( 3 ) वाय-ग्राही का भारमाधक प्रत्येक व्यक्ति यह देनेगा कि 
सुरक्षा बाल्यों में कोई अतिरिक्त भार नहीं माना जाता है और याय 
का दान अनुज्ञेय वाब में अधिक नहीं हो जाना है । 


( ब ) दाब निमधिन गुरक्षा युक्ति को अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकरण । 
दाम के ऊपर अधिक से अधिक 10 प्रतिशत वाब पर खुलने के लिए 
नियम किया जाएगा । 


( 4 ) हम प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया कोई मक्षम व्यक्ति 
या नियमत किए गए व्यक्ति , उपयोग में आने वाली मभी मशीनरी और 
मंयंत्र का पूर्णत: निरीक्षण हर मान दिन में कम से कम एक बार फरेगा/ 
करेंगे और उसके परिणाम एम प्रयोजन के लिए रखी गई जिन्दमद 
पृष्ठ -मंन्याफिन पुस्तक में अभिलिखित करेगा/ करेंगे । विद्युत मणीनरी और 
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[ भाग II -- 11 3(ii ) ] 

भारत का राजपत्र : माधारण 
- - - -- - - - - . :- - -- -- -- - - - - - - - - - - - 

- - - - -- - - - - : - -- - - -- - - -- - - -- 
संयंत्र की बाजन, यभप व्यक्ति कोई इंजीनियर या बिजली मिस्त्री होगा 

991 ). मरक्षान्मक हेलमेट - --- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति फिमी वेधन गि 
जिसके पाग भारतीय वियन नियम , 1956 में विनिर्दिष्ट पहनाएं हो । " 

या वर्ष - मोधर रिंग या रिंग बनाने या रिंग खोलने या कार्य के ऐसे मध्य 

स्थान में जहां पर किसी वस्तु पर के उबरने या गियराने 
अध्याय ५ मा धारण गुरक्षा उपबन्ध 

में बतग हो सकता है लय नफ न तो जाएगा न वहाँ कार्य करेगा । मौर 
83. उपस्कर गरमा :- - ( 1 ) ऐसी खूनी मामग्री, जो उपयोग के न ही उसे वहां पर कार्य करने दिया जाएगा जब तक उमने ऐसे प्रकार का 
लिए अपेक्षित नहीं है को ग प्रकार से रखी या छोड़ी नहीं जाएगी कि वह लमेट न पहन रखा हो जो मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में माधारण 
कार्य स्थान पोर मागी में खतरनाक मप से गाघा न पाले । 

या विशेष प्रादेष नाग अनुमोदित किया गया हो । 
( 1 ) भनि रोकने के लिए सभी बाहर निकली हुई कील और 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) म निर्दिष्ट हेलमैट तीन गर्म मे अनधिक के 
रेलिगो के मिगे का मार दिया जाएगा । 

अन्लगलों पर दिया जाएगा : 
( 3 ) कार्यस्थलों प्रवेश या निकाम में स्नैप अपशिष्ट और फसा । परन्तु अब हेलमेट मिधि मम्मन उपमांग के दौरान क्षतिग्रस्त हो 
करकट एकट्टा महीं होने दिया आएगा । 

जामा है तो उसे तुरन्त बदल दिया आएगा । 
( 4) ऐसे कार्यस्थली और मार्गों को जिनमें नेल, पंक या अन्य कारणों 

91. मेरमात्मक उपस्कर : -- ऐसे प्रत्येक म्यमित को जो मंक्रियाओं में 
से फिसलन हो गई है, माफ किया जाएगा या उन पर रेत , मुगदा , या 

लगा हुआ है और ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के लिए , जो संक्रिया से 
उसी प्रकार की सामग्री कैलाई जाएगी । 

सोने माली क्षति की जोखिम विषाकलन या रोग के लिए उम्मन्न हो 
( 5 ) सुवास उपस्कर को उसका उपयोग करने के पश्चात् मने मकना है निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी -- - 
प्रमिहित संचयन स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा । 

( क ) जोखिम पर निर्भर करते क्षण, उपयुक्त मेरमात्मक उपस्कर 
( 6 ) उपस्कर, प्रौजारों पर छोटी वस्तुपों को इधर-उधर नहीं जिमके अन्तर्गत समन संरक्षात्मक उपरकर, नेत्र संरक्षी , दस्ताने , एप्रन है । 
पड़े रहना दिया जाएगा जिससे कि उनमें गिरने या किसी व्यक्ति की 

( ब ) वर्षा में और उग्र मौसम की परिस्थितियों में उपयोग के लिए 
हाथ लगने से कोई दुर्घटना न हो । 

उपयुम्म मरक्षात्मक बाहर पहनने के कपड़े । 
64. माधारण प्रकाश : -- टेरिफ फ्लोर वेपन करने वाले व्यक्ति 

92. संरक्षामक पैर का पलनामा , हेलमेर पोर उपतर का प्रदाय 
के स्टैड और नियंत्रण पैनल पर मंकी बोई पर विफल विस्फोटक निरोधक और उपयोग :- - ( 1 ) स्मामी अभिकला का प्रबन्धक संरक्षात्मक पैर का 
नियंत्रण के पाम प्रत्येक इंजन और पंप हाउस डेरिक उपसंरचना में और पहनावा हेलमेट और उपस्कर मुफ्त देने की व्यवस्था करेमा । 
ऐसे प्रत्येक स्पान पर जहाँ कर्मचारियों को कार्य करना होता है किमी 

( 2 ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे मंरक्षात्मक पैर का पहनाना, हेलमेट और 
भाहर निकालने के स्थान प्रवेश या निकाम मार्ग पर जहां प्राकृतिक 
प्रकाश अपर्याप्त है यहां पर कार्य- समय के दौरान पर्याप्त माधारण प्रकाश 

उपम्झर विए गए है जब कार्य कर रहा हो उन्हें पहनेगा । 
की व्यवस्था की जाएगी । 

03. शोर से संरक्षमा : --- ( 1 ) स्वामी अभिकर्ता, या प्रबन्धक कर्म 
83. विद्युत प्रकाश : - - ( 1 ) प्रत्येक विभुत प्रकाश माधिन मम्य 

कारों को शोर से बचाने के लिए मुश्मियुक्त रूप से माध्य उपाय करेगा । 
निरीक्षक द्वारा अनुमोक्ति प्रकार का होगा । 

( 2 ) ( क ) कोई व्यमिन, उम क्षेत्र में , जहाँ अनि स्तर 115 डेसी 
( 2 ) बान में मंस्थापित प्रकाश फिक्सचर भारतीय विद्युत नियम 

बेल या उससे अधिक है, ममुचित कर्म संरक्षी के बिना न तो प्रवेश करेगा 
1956 के उपबन्त्रों के अनुरूप होंगे । 

और न उसे प्रवेश करने की अनुज्ञा दी जाएगी । 

( a ) कोई व्यक्ति उम क्षेत्र में जहां धमनि स्तर 140 डेसीबल या 
86. प्रकाश के मानक :- मुख्य निरीक्षक राजपत्र में ममय- गमय पर 

उममे अधिक है न तो प्रवेश करेगा और न उमे प्रवेश करने की अनुमा 
मधिसूचना द्वारा इस प्रकार के प्रकाश मानक विनिर्दिष्ट कर मझेगा 

दी मागी । 
जिनकी किसी विनिर्दिष्ट भेन या खान में विनिर्दिष्ट स्थानों में व्यवस्था 
की जाएगी । 

( 3 ) मुख्य निरीक्षक रामपत्र में समय समय पर अधिसूचना 

माग किसी क्षेत्र में या किमी बान में किसी स्थान पर अनुशेष मोर 
87. जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रकाश : -- ( 1 ) जोन O जोखिम माले 

विनिर्दिष्ट कर मकेगा । 
मेक में किमी भी प्रकाण फिटिंग की अनुशा नहीं दी जाएगी । 

94. संसूचना : -- - ऐसे प्रतिष्ठापनों , जर्दा व्यमित कार्य करते हैं प्रयम्बक 
( 2 ) जौन 1 और 2 जोभिम बाले क्षेत्रों में बालारोधी प्रकाश 

के कार्यालय और कार्य के अन्य स्थानों के बीच संयूपना के प्रभावबाली 
फिटिंग गे भिन्न किमो भो फिटिा का उपयोग नहीं किया जाएगा । 

उपायों की व्यवस्था की जाएगी और उनको ठीक चालू हालत में पनाए 

रखा जाएगा । जहां कहीं संभर हो भहाँ यह व्यवस्था रेडियो, टेलीफोन 
88. आपातकालीन प्रकाश :--- अनुदिन प्रकार के स्वतः पूर्ण 

दाग की जाएगी और अनुकरपी संकेतन मात्रनों की भी व्यवस्था को 
सुबाह्य हाथ के सैंप पर्याप्त संख्या में बनाए जाएंगे और आपात स्थिति 

जाएगी । 
में तुरन्त उपयोग के लिए उपलभ्य रखे जाएंगे । 

95. सुरक्षा पेटिया और सुरक्षा रस्मी : - - जहां किसी व्यक्ति को 
89. संरक्षाम्मक पैर का पहनावा :--- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति किसी 

ऊंचाई में गिरने के अन्य माधनों में संरक्षित नहीं किया जा सकता है यहां 
वान में तम तक न ना जाएगा न यहां कार्य करेगा और न ही उमे 

म्वामी, अभिकर्ता या प्रमंधक बनरे से बनने के लिए उपयुक्त , अनुमोदित 
वहाँ कार्य करने दिया जाएगा जन तक उमने ऐसे प्रकार का संरक्षात्मक 

सुरक्षा पेटी की व्यवस्था करेगा जो स्पिर लंगर से सुरक्षा रस्सी से बंधी 
पैर का पहनावा न पहन रखा हो जो मुमय निरीक्षक आग लिखित जप 

होगी और इस प्रकार से समायोजित की गई होगी जिससे कि गिरने की 
में साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किए गए हों । 

दशा में कोई व्यक्ति 1. 8 मीटर मे अधिक नीये न गिरे । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निविष्ट पैर का पहनाया छन माम से 

96. विषैली धम , गैमों और प्रायनकारी निकिरण को रोकने के लिए 
अनधिक के अन्तरालो पर दिया जाएगा । 

पूर्वावधानियां : - - ( 1 ) विषैली धूल , गैमों, घूम और आयनकारी मिकिरण 
944 GI/ 83 . - 3 
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के उत्सर्जन को जहां तक संभव हो या लोन पर रोका जाएगा या नियंत्रित ___ 99. बाड़ : ----( 1 ) यदि किसी कृप पर व्यवस्थित क्रिसमस ट्री को 
किया जाएगा । 

पहुंच धारों का मजबूती से तालामंद करके आड़ायक्त रखा जाएगा । 
( 2 ) प्रत्येक व्यक्ति को , जो विर्षली धूल , गैसों, ध्रुम और प्रायनकारी 

( 2 ) प्रत्येक ज्वाला चिमनी पर प्रभावशाली पाड या रे को 
विकिरण की जोखिम के लिए उन्छन्न किया जाना इस प्रयोजन के लिए 

व्यवस्था की जाएगी । 
नियुक्त किए गए मक्षम प्राधिकारी नाग मुरक्षा कार्यकरण पद्धति और 
तकनीक के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे । 

( 3 ) प्रत्येक उत्पादन प्रतिष्ठापन और संचयन टंकी के मामपाम 

संरक्षित क्षेत्र में कम से कम 1. 8 मीटर ऊंची दीवार या बाद की व्यवस्था 
( 3 ) मुख्य निरीक्षक राजपत्र में ममय- समय पर अधिसूचना द्वारा 

की जाएगी । 
विषैली धूल , गैसों , धूम और प्रायनकारी विकिरण के जोखिम में पड़ने 
की अनुज्ञेय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा । 

( 4) किसी ऐसे स्थान में जिममें सम्यक रूप में बाड़ा लगाया गया है 
97. सुरक्षा पेतावनी संकेत : - - ( 1 ) संचयन क्षेत्र और विषैली, 

किसी अप्राधिकृत व्यक्ति का प्राना रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती 
संक्षारक , ज्वलनशील , विषाक्त और रेडियो ऐक्टिव सामग्री के प्राधानों को 

जाएंगी । 
उचित रूप से लेबल लगाए जाएंगे और अंतर्षस्तु के अनुसार समुचित रूप 

( 5 ) प्रत्येक बाई को किमी ममम व्यक्ति द्वारा प्रति मात दिन में 
से उनका संचय किया आएगा । 

कम से कम एक बार परीक्षा की जाएगी । ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की 
( 2 ) ममामान्य खतरनाक परिस्थितियों का योनन करने के रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई मिल्दबंद पृष्ठोकिन पुस्तक में 
लिा सेनावनी संकेन चिपकाए जाएंगे । 

अभिलिखित की जाएगी और जिम व्यक्ति ने परीक्षा की थी वह उस पर 
( 3 ) ऐसे क्षेत्रों में , जहां वैयक्तिक मरक्षा उपस्कर के उपयोग की नारीख महित लम्ताक्षर करेगा । 
अपेक्षा है, चेतावनी मंकेत चिपकाए जाएंगे । 

( 6 ) यदि हम गारे में कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई 
( 4) पहचान संकेत मजदण्य स्थानों में चिपकाए जाएंगे जिससे माड़ा , रमा साधन प्रवरोध या फाटक मिनकी इन विनियमों के अधीन 
मापात उपस्कर का पता चल सके । 

व्यवस्था की गई है, पर्याप्त , समुचित या मुरभित है या नहीं, तो वह 

विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निदिन्ट किया जाएगा । 
98. पर्यावरण के प्रदूषण से संरक्षण : ----( 1 ) किसी रूप से, उसकी 
पूर्ति, परीक्षण और मरम्मत के दौरान, निस्मारिन कोई तेल उपयुक्त रूप 

मध्याय 10 - प्रकीर्ण 
से निर्मित और पर्याप्त रूप से बागायुक्त व्ययन गों में इकट्ठा किया 
जाएगा । 

100. माधारण सुरक्षा : ----कोई भी व्यक्ति उपेक्षापूर्वक या जान 
( 2 ) फिसी ध्ययन गर्त का निर्माण, तेल या गैस कूप के जो परिव्यक्त 

बूझकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे खान में जीवन या अंग के 

खतरे में पड़ने की संभावना है या उपेक्षापूर्वक या जानबूझकर कोई ऐसी 
रूप न लो 45 मीटर के भीतर या किसी रेल, लोकमार्ग या किसी लोक 
निर्माण या किसी ऐसी स्थायी संरचना पर जो स्वामी की नहीं है नहीं 

मात करने का लोप नहीं करेगा जो खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों 

की सुरक्षा के लिए प्रावश्यक है । 
किया जाएगा । . . . 
( 3 ) किसी कूप, टंकी या अन्य उत्पादन प्रतिष्ठापन से शैल ममृह 

101. सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा मथा अनुदेश : -- कर्मकारों को 
अल , तेल , वेधन तरण , अपशिष्ट, रामायनिक पदार्थ या कचरे से , मुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए और प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक 
( क ) लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा करने ; 

सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए प्रत्येक खान में सुरक्षा और 

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुदेश के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रायोजित किए 
( ख ) किसी स्वच्छ जल संरचना या जलराशि में चले जाने या 

जाएंगे । 
दूषित करने या ऐसे स्थान पर रहने जिमसे कोई स्वच्छ जल या जल 
राशि दूषित हो जाए; और 

___ 102. घटना स्थल में हस्तक्षेप न किया जाना : - जब किमी खान 
( ग ) किसी भमि , राजमार्ग या लोक मार्ग पर बिखरने या उन्हें 

में किमी दुर्घटना में तीन या अधिक व्यक्तियों को गंभीर शरीरिक क्षति 
मुकसान पहुंचाने की अनुशा नहीं दी जाएगी । 

या कोई जीवन हानि होती है तब किसी उपनिदेशक के माने के पूर्व या 

उसकी सहमति के बिना घटनास्थल में हस्तक्षेप या परिवर्तन तब तक नहीं 
( 4 ) किसी प्रतिष्ठापन मे उत्पादित गैस का वायुमंडल में निम्सारण किया जाएगा जब तक ऐसा हस्तक्षेप या परिवर्तन पोर दुर्घटनाओं को 
की तब तक मनुशा नहीं दी जाएगी जम तक उसे उपविनियम ( 5 ) के रोकने के लिए या शायों को हटाने के लिए या व्यक्तियों को खतरे से . 
अनुमार जलाया न जाए या प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा अन्यथा किसी और बनाने के लिए आवश्यक न हों या जब उस स्थान पर काम बंद कर 
गैति में अनुमोदित म किया जाए । 

देने से खान के कार्यकरण में गंभीर रूप से प्रजचन पड़ती हो ; 
. ( 5 ) उपविनियम ( 4 ) में निर्दिा जलाए जाने वाली गैस की ज्वाला 

परम्तु यह सि . यदि उप निदेशक दुर्घटना के समय में - 72 घंटे के 
लाइन निम्नलिखित रीति से निस्मारण किया जाएगा । 

भीतर निरीक्षण करने में असफल रहता है तो दुर्घटना खान पर कार्य फिर 
( क ) पाला लाइन कम से कम 9 मीटर के उध्वीकार राईजर पर 

से प्रारंभ किया जा सकेगा । 
या प्रादेशिक निरीक्षक ऐसी अधिकतम ऊंचाई पर जैसी कि प्रादेशिक 
निरीक्षक द्वारा अपेक्षित की जाए समाप्त होगी । 

___ 103, मनह का प्रत्यावर्तन : - -किसी कूप , परीक्षण छिद्र, या उत्पावान 

मुविधा के पूरा होने पर या प्रतिम रूप से उसका परित्याग करने पर या 
( ब ) उप . ला लाइन को पर्याप्त रूप से कस दिया जायेगा और 

तेल या गैस के विकास या उत्सावन करने के प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठापित 
ज्वाला के गुमने को रोकने के लिए किसी उपयुक्त साधन की व्यवस्था 

कोई अन्य सुविधा जैसे ही मौसम मा भू-परिस्थितियां अनुज्ञात करें : --- 
की जाएगी, और 
( ग ) जम गैस प्रवाह मान्तीय है नब ज्वाला लाइन में सुपूर नियं 

( 1 ) क्षेत्र से सारी कचरा सामग्री साफ कर दी आएगी ; 
लिन विद्युत ज्वलन युक्ति की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि किसी गैम 

( 2 ) अपशिष्ट तेल जला दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ; 
के सतन ज्वमन को सुनिश्चित किया जा सके । 

( 3 ) उत्पनन जलोत्सारित और भर दिए जाएंगे । 


- 


- 
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- --- - - - - - - - 
( 4 ) कंक्रीट प्राधार , मशीनरी और मामग्री को जिनका उत्पादन के 

3. - - - ---- - - - - 
लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, हटा दिया जाएगा ; और 

महोदय , 
( 5 ) सतह को समतल कर दिया जाएगा और स्थल को जहाँ सफ 

मसे 

------- ( स्वामी ) की खान के 
हो सके उमी स्थिति में लाया जाएगा जिम स्थिति में यह संक्रियामों के संबंध में ( 1 ) - - ---- - ----- - -- ( नाम ) - - -- - - - - - - - ---- - पर 
चालू करने से पूर्व थी । 

स्थित के मारे में निम्नलिखित विशिष्टियां देनी हैं । 
____ 104. विवरणियों, सूचनाओं और पन्नाचार पर हस्ताक्षर : - अधि 
नियम और विनियमों के या उमके अधीन किए गए मादेशों के उपबंधों 

* 1. खान के नाम में परिवर्तन करने की दशा में : 
के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियों और सूचनामों पर या किए गए पत्रा 

खान का पुराना नाम - --- --- -- - - - परिवर्तन की तारीख - - 
धार पर खान के स्वामी, अभिकर्ता वा प्रबंधक द्वारा हस्माक्षर किए 
जाएंगे : 

2 ( 1 ) स्थान कहाँ स्थित है 

ग्राम 
परन्तु यह कि स्वामी, मुख्नाग्नामे द्वाग ये कृष्य किसी अन्य विनिदिष्ट 

पुलिस थाना 
व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर मकंगा . 

जिला - - -- - --- - - - -- - - - - - - - ... -- - - - --- -- - -- -- - - -- - ...- - - 
परभु यह और कि दुर्घटना की सूचना की बाबत प्रबंधक यह कृत्य 
किसी प्रतिष्ठापन प्रबंधक को प्रत्यायोजित कर सकेगा । 

* ( 2 ) नई खान होने की दशा में खान कहां स्थित है उनकी प्रविष्टियां 

डाकषर -- - - - - - - - - - - - - 
105. मुख्य निरीक्षक का प्रादेशिक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग 

तारघर --- - - --- - - -- 
करना : - - इन विनियमों के अधीन प्रादेशिक निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों 

रेल स्टेशन ---- - -- - - - - -- - - -- -- -- - 
का प्रयोग मुख्य निरीक्षक द्वारा या मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमिम 
लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य निरीक्षक द्वारा किया जाएगा । 

वर्तमान पूर्वतन 
_ 106. मुख्य निरीक्षक को अपीले : -- प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा इन 
विनियमों में से किसी के अधीन किए गए किसी प्रादेश के विरुद्ध अपील 

3. ( 1 ) निम्नलिखित के नाम और डाक के पते (ii ) 
मुख्य निरीक्षक को होगी जो आदेश को पुष्ट, उपांतरित या रद्द कर 

( क ) स्वामी 
सकेगा । ऐसी प्रत्येक अपील अपीलार्थी पाग प्रावेश प्राप्त करने के 15 

( ब ) अभिवा यदि कोई हा --- 
. विन के भीतर की जाएगी । 

( ग ) प्रबंधक - - - - - -- . . - .. 

* ( 1 ) परिवर्तन की दशा में , परिवर्तन की तारीख 
107. बनन बोडों की अपील : - - ( 1 ) मुख्य निरीक्षष. के किसी 
प्रादेश के विरुख अपील. अपीलार्थी द्वारा प्रदेश के प्राप्त करने के 20 

* 4. ( 1 ) प्रयधक / प्रतिष्ठापन प्रबंधक जिसको नियुक्ति ममाप्त की 
दिन के भीतर अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित खनम मोई को 

गई है / जिसे नियुक्त किया गया है का नाम 
या उस क्षेत्र के लिए जिममें खान या उसका कोई भाग स्थित है कोई 
खनन बोई गठित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को होगी । 

( 2 ) नियुक्ति / नियुक्ति की समाप्ति की सारीख (iii ) 
( 2 ) मुख्य निरीक्षक के प्रत्येक आदेश का , जिसके विरुद्ध उप विनियम 
( 1 ) के अधीन अपील की जाती है, यथास्थिति, खनन बोर्ड के या 

* 5. उक्त खान को बोलने / फिर से खोलने / परित्यक्त करने काम बन्द 
केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के खान में प्राप्त होने तक , अनुपालन किया 

करने का प्राशय हो ( iii ) तारीख ---- 
जाएगा: 


- 


- 


- 


- 


* H. खान के खोलने / फिर में खोलने / परित्यक्त करने काम बन्द 

करने की वास्तविक नाराण -- -- - --- - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


भवदीय 


परन्तु यह कि , यथास्थिति , खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी 
के भावेदन पर उम श्रादेश का , जिम के विरुव अपील की गई है प्रवर्तन 
अपील के निपटारा के लबिन रहने नरू निलंबित कर सकेंगी । 

108. निरसन और व्यावृति - भारतीय मेल खान विनियम , 1933 
को इसके द्वारा निरसित किया जाता है : 

परन्तु उक्त विनियमों में से किसी के अधीन किए गए सभी कार्य या 
जारी किए गए सभी मादेश, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन 
किए गए या जारी किए गए समझ जाएंगे 


हस्तामर 


- - - - - 


- 


- 


- - 


पदाभिधान स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबंधक -- ---- --- 

तारीख - -- --- - - - 


अनुवेश 


अनुसूची 

प्ररूप - 1 
[षिमियम 3 ( 1) और 6 ( 1)देखें ] 
खोलने, बन्न करने या नाम का परिवर्तन करने की सुचना 
प्रेषक 


* केवल ऐसे स्तंभों को भरें जिनकी पाबत सूचना दी गई है -- 
( i) उस मामले का उन्लेख करें जिसका सूचना से संबंध है । 
(ii ) यदि सूचना का संबंध मद 4 से है तो भरने की प्रावस्यकता 


( iii ) जा लाग न होता हो उसे काट दें । 


+ 


सिया में , 

1. महानिदेशक , खान सुरक्षा ( मुख्य खान निरीक्षक ) धनबाव 826001 
2. निदेशक, बानसुरक्षा (प्रादेशिक बान निरीक्षक ) - --- -- -प्रदेश 


(विनिमम 4 देस ) 


प्ररूप 2 

(विनियम 4 ) 
तारीख - - - - - - - को समाप्त होने बाला तिमाहा 
लिए मासिक विवरणी 
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- - - - - - - - - 
1. अभिकर्ता का नाम, यदि कोई हो - - - ------ 

मभिकर्ता का आक पता - -- - - - - - - 


1. बान का नाम 

धान पा डाक पता - -- - - - 


2. बान कहां स्थित है : 


स्थान - - 
जिला 
राज्य - - - - - 


5. प्रबंधक का नाम -- - - - -- - - --- --- -- - - - 

प्रबंधक का डाक पता -- - - - - 

सम्यक रूप से भरी गई सारणी क से ग तक संलग्न हैं । 
प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और सारणी क से ग में दी गई 
मूचना, मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मही है । - - --- -- - 

हम्साक्षर -- -- - - --- --- - --- 
पदाभिधान : म्बामी/ पभिकर्ता/प्रबंधक 
सारीख - - - - - - - 


3. स्वामी का नाम 

स्वामी का डाफ पता - --- - --- 


सारणी क उत्पावन * 


- - ... - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


प्रेषण 


तेल / गैस 
उत्पादन 
की किस्म 


तेल गैस का 
उत्पादन 


सेल/ गैस 
उत्पादों का 


परिष्करणी में 


बाजार में 


धरेलू उपभाग 


शेष म्टाक 


मूल्य 
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- - - -- - - - - -- - --- - - - - 
हम्माक्षर -- --- - - -- - - - 
पदाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबंधक 

तारीख 

अनुदेश 
* किलोमीटर/ स्युबिक मीटर में उल्लिवित किए जाएंगे । 
* * "मल्प की संगणना पान में वास्तविक या प्राक्कलित विक्रय मल्य पर की जाएगी । खान संपत्ति से बाहर तेल के परिवहन में उपगत हुभा कोई 
प्रभार सम्मिलित नहीं है । स्वामित्व अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
सारणी मानव श्रम दिनों की संख्या , प्रादि ... . --- --- --- - ---- तिमाही के दौरान किसी एक दिन नियोजित व्यक्ति की तारीख - - - - - - - 
को अधिकतम संख्या -------- --- --- ----तिमाही के दौरान काम के विनो की संख्या 

- _ - _ .. 
उन मानष श्रम विनों की अनुपस्थिति के कारण व्यर्थ हुए मानव श्रम दिनों की संकलित संख्या 
संख्या जिनमें काम किया 
गया है 


ब 


पुरुष 


स्त्री 


बीमारी 


दुर्घटना 


छुट्टी 


अन्य कारण 


कुलयोग 


( क ) सिपिकीय प्रौर पर्यवेक्षीय 

कर्मचारी 


( i ) पर्यवेक्षक 

( ii ) लिपिक 
( ब ) निम्नलिखित काम पर 
मियोषित अन्य कर्मकार 
( i ) धन 
(ii ) उत्पादन 
( ii ) फर्मशाला प्रावि 
( iv ) प्रकीर्ण 

- -- - - - 


- - -- --- - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- -- - - 


- 


-- 


- - - ---- - - - - - 


- 


- 


- - - 


मुख भोग 


- - -- - - -- --- - 


रवि उपस्थिति का अनुपस्थिति में कोई विशिष्ट कमी या बुजि हुई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें । 


हस्ताक्षर --- - -- 
पदाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता / प्रबंधक 

तारीख - - 


1 


- 


1 
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- - 


- 


- 


. . 


- 


- 


मनरेश 
( क ) सप्ताह का दिन तथा तारीख और मास लिथिए । 
( ब ) म जानकारी के अंतर्गत वे सभी म्यमित आ जाने चाहिए 

जो खान में मान अधिनियम , 1952 बी घाग 2 ( 1 ) ( ज ) 
में यथापरिभाषित रूप में "नियोजित " है और उनके प्रतर्गत 

लिपिकीय तथा अधीनस्थ पर्यवेक्षीय कर्मचारी भी है । 
( ग ) उन मानव श्रम दिनों की जिनमें काम किया गया है , कुल 

संप्रया संपूर्ण तिमाही की दैनिक उपस्थिति को जोड़कर, 
निकाली जाएगी । 


है, उस व्यक्ति के बारे में जो पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान काम 
पर प्राया हो, तब तक उसे विचाराधीन सप्ताह के दौरान 
" काम पर माना चाहिए था । यह समझा जाना चाहिए 
पा " जब तक कि : 
(i ) उसने काम छोड़ने के अपने प्रासय की रिपोर्ट न कर दी 

हो ; या 
( ii ) उसकी सेवानों को प्रबंधकों ने समाप्त म कर दिया हो, मा 
(iii ) संपूर्ण सप्ताह के दौरान यह काम पर न पाया हो । 


( घ ) मनुपस्थिति के कारण नष्ट हुए मानव श्रम दिनों की कुल 

संख्या , संपूर्ण तिमाही की दैनिफ अनुपस्थिति को जोड़कर 
निकाली जाएगी । 


ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसने पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान काम 
न किया हो फेवल उसी दिम से यह समझा जाएगा कि उसे " काम पर 
माना चाहिए " जिस दिन वह पिचाराधीन सप्ताह के दौरान काम पर 
भाता है । हाताल , तालामंधी , काम बंदी या प्रमूति छुट्टी के कारण 
से हुई अनुपस्थिति को अनुपस्थिति के रूप में यहां सम्मिलित नहीं किया 
जाएगा । 


( 1 ) अनुपस्थितियों के अंतर्गत ये सभी मामले पाएंगे जिनमें व्यक्ति 

को “ काम पर माना चाहिए " या काम पर उसके माने की 
पाणा हो , लेकिन पाना न हो । मभी स्थायी कर्मचारियों के बारे 
में यह समझा जाएगा कि उन्हें काम पर पाना चाहिए " । 
जहाँ तक प्रस्थायी या मास्मिक कर्मचारियों का संबंध 


( च ) पर्यषेक्षीय कर्मचारी में ज्येष्ठ अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक , 
सहायक प्रबंधक कल्याण अधिकारी भादि सम्मिलित नहीं हैं झिन्सु केवल 
अधीनस्थ पर्यवेक्षीय कर्मचारी सम्मिलित है । 


मारणी ग-काम के घंटे पौर उपार्जन । 
भिमाही के अंतिम मास के दोगन काम के एक पूरे सप्ताह की बाबत जानकारी दी जानी चाहिए । 

1. उपस्थितियां , मानव श्रम-घटे, जिनमें काम किया गया और नकद उपार्जन । 
वर्गीकरण 

सप्ताह के दौरान . सप्ताह के वीरान सप्ताह के दौरान जितना काम किया किया गया है उसके लिए कुल नका 
प्रीमत वैनिक उप - जितने / श्रम संदाय 
स्थिति ( ब ) घंटे काम किया 

गया है उनकी माधारिक मंहगाई भत्ता अन्य नकद संदाय कुल योग 

प्रीमत संख्या ( ग ) मजदूरी 
पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री 


( क ) लिपिकीय प्रौर पर्यवेक्षीय कर्मचारी 

वृन्द 


( i ) पर्यवेक्षक 

( iii ) लिपिक 
( ख ) निम्नलिखित पर नियोजित अन्य कर्मकार 

( i ) वेधन 
( ii ) उत्पादन 
( iii ) कर्मशालाए, आदि 
(iv ) प्रकीर्ण 
2. सप्ताह के दौरान बस्तु ( छ ) के रूप में दी गई रियायतों की कुल प्राक्कलित मूल्य - --- - - - 
3. उत्पावन पारियों के मामान्य घटे: 

- - --- . . . - - -- - ... - - - - --- - - - 


प्रथम पारी - -- -- - - - -- - --- 
द्वितीय पारी - - - - -- - - - ---- 
तृतीय पारी - - - -- 


4 . सप्ताह के कार्य दिवमो की संख्या:--- 
यदि मजदूरी या काम के घंटों में पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में कोई बड़ा परिवर्तन हा हो तो कृपया उम परिवर्तन के कारण का यहाँ उल्लन 
करें । 

हस्ताक्षर 
पदाभिधान / स्वामी / अभिकर्ता / प्रबंधक 

तारीख - - - - 


22 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3(ii)] 
- - - - --- - - -- --- -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - 
अनुदेश 

प्ररूप 3 
( क ) इस जानकारी के अंतर्गत में सभी व्यक्ति मा जाने 

( निमियम 5 देखें ) 
चाहिए जो सारणी व के अनुसार “नियोजित " हैं । मासिक 
रूप में वेतन पाने वाले कर्मचारिसद को दिए जाने वाले संदायों 

31 दिसम्बर , · · · · 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी 
मादि से सबंधित विशिष्टिया मानुपातिक प्राधार के अंतर्गत 

1. खान का माम - - - -- 
पाएंगी । 

2. सान का डाक पता - - - 
( ख ) प्रोमन दैनिक उपस्थिति मप्ताह के दौरान सभी दिनों की मभी 

3. खोलने की तारीख - - --- - 
पारियों में उपस्थितियों की कुल संख्या कार्य दिवसों की संख्या 
से भाग देकर मालूम की जाएगी । जिम दिन बान में काम 

4. बन्द करने की तारीख 
नहीं किया गया हो उस दिन को , चाहे किसी भी कारण 
से हुआ हो , कार्य विवस नहीं समझा जाएगा । 

( यवि बन्द कर दी गई है ) - - -- 
( ग ) सप्ताह के दौरान जिसने मानव श्रम घटों तक काम किया 

5. खान कहां स्थित है : जिला - - - 
गया हो उनकी कुल संख्या पूरे सप्ताह के लिए उतने मानव 

राज्य - - - -- - --- -- 
अम घंटों को जोड़फर मालूम की जानी चाहिए, जितने मानव 

6 . स्वामी का नाम - -- - - - - - -- -- - - - - - - 
श्रम घंटों सक प्रतिदिन काम किया गया हो । किसी दिन 

स्वामी का डाक पता - - - - 
जितमे मानव श्रम- घंटों तक काम किया गया हो उनकी संख्या 
उतने घंटों को जोड़कर मालुम की जाएगी. जितने घंटे तक 

7. खान अधिनियम , 1962 की धारा 2 ( 1 ) ( ग ) में यथापरिभाषित 
प्रत्येक व्यक्ति ने दिन के दौगन प्रत्येफ पारी में काम करते 

अभिकर्ता का ( यदि कोई हो ) नाम --- 
हुए, प्रतिकालिक काम , यदि कोई हो , महित काम किया हो । 

अभिकर्ता का डाफ पता 
( प ) कुल नकद संदायों के अंतर्गत जुर्माने, भविष्य निधि , मभिदायों 

8. प्रबंधक का नाम - - - - - - 
मादि के लिए कटौतियां, यदि कोई हों , करने से पहले , संदेय 

80 . प्रबंधक का डाक पता-- - - 
( मौर संदत ) सभी पारिश्रमिक जो सप्ताह के दौरान किए 

9. अन्य पर्यवेक्षकीय कर्मचारिवन्ध जो वर्ष के अंत में नियोजित 
गए काम के लिए सम्मिलित हैं , किसी भविष्य निधि. में या 

है ( कृपया नियोजित व्यक्तियों के पदाभिधान और संख्या लिखें ) 
कल्याण संबंधी व्यवस्था मद्धे किए गार नियोजकों के प्रभिवाय 
इसमें सम्मिलित नहीं किए जाएंगे । ऐसा बोमसों को भी जो 
प्रत्येक वेतन प्रवधि के लिए संदेय न हों सम्मिलित नहीं किया 
जाएगा । 

10. ( क ) क्या मशीनरी का उपयोग होता है 
( क ) प्रतिकालिक संदाय सम्मिलित है । 

( ख ) प्रयोग की जाने वाली शामित की प्रकृमि , यदि कोई हो (अर्थात 
( ब ) पर्यवेक्षीय कर्मचारियन्द के अंतर्गत ज्येष्ठ अधिकारी जैसे 

विद्युत वाष्प संपीडित वायु ) प्रादि -- 
अभिकर्ता, प्रबंधक सहायक प्रबंधक प्रादि सम्मिलित नहीं हैं 

सम्यक रूप मे भरी हुई सारणिया ( क ) से ( प ) तक सलग्न है । 
किन्तु इसके अंतर्गत केवल अधीनस्थ पर्यमेक्षीय कर्मचारिबम्ब 
सम्मिलित है । 

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और सारणी फ से पु. तक में दी 

गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है । 
( छ ) बस्तु के रूप में दी गई रियायतों को , जैसे मुफ्त या सहायता 

प्राप्त कीमतों पर खाच पदार्थ, ईधम , विद्युत, जल मावि का 
प्रवाय खाद्य पदार्थ प्रादि की लागत कीमत पर धन के रूप 

हस्ताक्षर - - -- 
में मुख्य और रियायती कीमत पर विक्रय द्वारा प्राप्त मूल्य के 

पदाभिधान : स्वामी /अभिकर्ता/प्रबंधक 
बीच के अंतर के रूप में प्राक्कलित किया जाएगा । 

तारीख - - 


....... 


. .... 


सारणी क नियोजन 
-- - -वर्ष के दौरान , किसी एक दिन तारीख - - - - - को नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम मख्या -- - - -- - - - - - ( क ) 
वर्गीकरण 

वर्ष के दौरान वर्ष मिसने मानव श्रम विन वर्ष के दौरान नियोजिस व्यक्तियों की पोसत दैनिक वर्ष के लिए 
तक काम किया गया है उनकी संख्या ( ख ) जितने दिनों तक संख्या ( ग ) 

कुल मजदूरी 
काम किया गया 

या वेतन बिल 

है उनकी संख्या 
- - - ----- -- -------- - 
प्रत्यक्ष श्रमिक संविदा श्रमिक योग 

पुरुष स्त्री कुमार योग 


___ 


ग 


4 


4 


4ग 


4ष 


। 


( क ) लिपिकीय और पर्यवेक्षीय फर्मचारिवृत्त 


( i ) पर्यवेक्षक 
( ii ) सिपिक 
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27 


, - 


- 


- 


- - - 


कमगार 4 


गन 5 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( स ) निम्नलिखित काम पर नियोजित अन्य 

कर्मकार 
( 1 ) बेघन 
(ii ) उत्पादन 
( iii ) कर्मशालाएं, प्रावि 
( iv ) प्रकीर्ण 
कुल योग 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


हस्ताक्षर 
पदाभिधानः स्वामी / अभिकर्ता | प्रबंधक 

तारीख 


अनुदेश 


( क ) सप्ताह का दिन पौर तारीख तथा मास लिखिए । 
( ख ) पूरे वर्ष की दैनिक उपस्थिति जोड़ कर मालूम की गई है । 
( ग ) जितने श्रम दिनों तक काम किया गया है उसकी मम्या को कार्य दिवमों की संख्या से भाग दे कर मालुम की गई संम्या स्तंभ ( 4ष ) में वर्शित 

योग उस भागफल के बराबर होगा जो स्तंभ ( 2ग ) में दर्शित योग के तंभ ( 3 ) में दर्शित कार्य दिवसों की संध्या से भाग देकर मालूम किया 

गया हो । 
( घ ) इसके अंतर्गत सभी ऐसे नकद संधाय मम्मिलित हैं जिनमे बोनम आते हैं । किमी भविष्य निधियों, कल्याण कार्यों आदि में नियोजकों के अभिदाय और 

वस्तु रूप में रियायतें सम्मिलिन नहीं की जाएगी । 
( इ ) पर्यवेक्षकीय कर्मचाग्विन्त्र के अंतर्गन ज्येष्ठ अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक , महायक प्रबंधक , कल्याण अधिकारी प्रावि नहीं है किन्तु इसके अंतर्गत 
केवल अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय कर्मचारिवन्द मम्मिनित हैं । 

सारणी ब - विद्युत माधिन का प्रकार और संकलित अश्व शक्नि 
1. उत्पन्न की गई, खरीदी गई या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई विद्युत (किलोवाट घंटों में ) 

उत्पत की गई 

खरीदी या प्राप्त की गई 
( क ) अपने उपयोग के लिए 
( ब ) विक्रय के लिए 

2. प्रदाय की परति (दिष्ट धाग या प्रत्यावर्ती धाग ) 
(i ) प्रदाय की बोल्टता 
( ii ) नियतकालिकता 
( iii ) प्रदाय का स्रोत 

3. निम्नलिखित के लिए करेन्ट का किन बोल्टता पर उपयोग किया जाता है । 
( i ) प्रकाश 
( ii ) शक्ति 

4. केबिलों की लम्बाई मीटरों में 
(i ) उच्च दाय 
( ii ) मध्यम दाम 
5, मोटरों की कल मंख्या और संकलित प्रश्च शमित 
उपयोग में . 

- - - - 
रिजर्व में 


यूनिटों की संख्या 


फुल अश्व शकिन 


यूनिटों को मंग्या 


कुल अश्व शमित 


( i ) कर्षण संफर्ण 
( ii ) उत्थापन 
(iii ) पम्प 
(iv ) कर्षण 
( v ) सुबाहय मशीन 
( vi ) फर्मशाला जिसके अंतर्गत संधानी लोहार प्रावि है....... . 
( vii ) प्रकीर्ण विनिर्दिष्ट 

कुल 


- - - - । 


- 


- । - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


हस्ताक्षर 
पवाभिधानः स्वामी / अभिकर्ता / प्रबंधक 

तारीख - - - - - - - - - - - - 
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सारणी ग- --विधुत साधिन से भिन्न उपस्कर के प्रकार मोर संकलित मश्व शक्ति 


उपयोग में 


रिजर्व 


युभिटों की सं० 


कुल अश्व शक्ति 


यनिटों की सं० 


कुल अश्व शक्ति 


1. शक्ति जनित 
( क ) बायलर 
( ब ) वाष्प टरबाईन 
( ग ) गजल इंजन 
( 1 ) गैसोलिन, गैस या तेल इंजन नो गजल इंजनों से 

मिल हों । 
( 1 ) वायु संपीडक 


योग 


2. मशीनरी 
(i ) वेधन 
( ii ) उत्थापन 
( iii ) पम्प 
( iv ) कर्षग 
( v ) सुवाह्य ममीन 
( vi ) फर्मशालाएं 
( vii ) प्रकीर्ण (विनिर्दिष्ट ) 


योग .. - - - - - - - 


- 


हस्ताक्षर - - - 
पदाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता / प्रबन्धक 


तारीब 


सारणी - वैधन और अन्य रिंग , तेल और गैम कूप तथा पाईपलाईन 
1. मेधन , वाक - मीवर और प्रम्य रिंग 


ममिनियोजित संख्या 


रिंग का प्रकार 
2. तेल , गैस और मन्य कूप 


वर्गीकरण 


संख्या 


1. वैषित रूप 
2. मभित्यक्त कूप 
3. पूर्ण तेल कूप 
4. पूर्ण गैस कूप 
6. गैस उत्पादन करने वाले कूप 
6. तेल उत्पादन करने वाले कूप 


3. पाईपलाईन 


पपीकरण 


मीटर में लम्बाई 


व्यास में कोण 


1. कूप से संग्रहण केन्द्र सक गली गई ( 1 ) प्रवाह लाईन 
2. संग्रहण केन्द्र से केन्द्रीय संचयन टेकियों तक गली गई पाईपलाईन 
३. केन्द्रीय संचयन कम से परिष्करणी या प्राथमिक उपभोक्ता 
" विन्दु तक डाली गई पाईपलाईन 


[ भाग II - - का 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : पसाधारण 
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- 


- 
- 


- 
- - 


- 


- 


- 


- 


मारणों - उत्पादन 


निगम उमापन का 

प्रकार 


1 जनवरी 19. . 
को भारम्भिक 
स्टाक 


तेल गेम का 
उत्पादन 


उत्पादित तेल/ गम 
का मुख्य 


प्रेषण 


31 दिसम्बर 
19 . . . को 
होष स्टाफ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


- - 


- - - 


परिकरण को 


आधार में 


भरे उपभोग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


AFATक्षर । . . . . . . । . . . . . . . . . . . . . 


पवाभिधान : स्वामी/ अधिकतम/प्रबन्धन 


तारीख . . , , 


अनुदेग 
( क ) अंकों को किलो लीटर फ्यमिक मोटर में लिया जाएगा । 
( 1 ) " मूल्य " को दान में वास्तविक यो प्राक्कलिन मित्राय कीमत पर संपणित किया जाएगा । पान -सम्पसि A बाहर तेल या गैस का परिवहन करने 
में उप प्रभा को सम्मिलित नहीं किया आएगा । स्वामित्व के अंकों को कार नहीं किया जाएगा । 

प्ररूप - 4 
(विनियम 7 देखें ) 
दुर्घटना/ घटना की सूचना 


मेषमा 


सबा मैं , 

1. महानिदेशक , बान सुरक्षा, धनपाव- 8 : 80101 
1. मेदेगल, बान मुरक्षा . . 

. . . . . . . . पदेश 
3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर. . . 

4. पान मा विपुल निरीक्षक (केवल विद्युत दुमंटना की दशा में ) , धनबाद- 828001 
महोदय , 

मुझे निम्नलिखित प्रविष्टियां उस प्राणांतक दुर्षटना दुर्घटनाओं, गम्भोर दुर्घटना/ मंटनामों चतरनाक घटना के बारे में देनी है ( i ) पो . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . की . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पान में घटित 

। 


1. साम की विशिष्टि 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - - --------- 


बान कहां पर है 


स्वामी का म . म और गम पता 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


ग्राम ... .. . 


. . . 


ग्राम . . . 


. 


रार 


. 


. . । 


. 


. 


THE 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


। 


। 


- 


- 


. 


. 


. 


- 
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2. पुर्वटमा घटना को विणिष्टियां 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


--- - - 


- 


- 


दुर्भटमा / पटमा की तारीशमीर समय (ii ) 


पान में स्पान त्या स्थिति 


व्यक्ति (व्यक्तियों ) की संध्या 
जिनकी मृत्म हो गई है जिन्हे गम्भीर अनि 

पहुंची है 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- . . - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दुर्घटमा/ घटना का वर्गीकरण (i ) 


उसका कारण भौर, वर्णन 


--- --------- ----- ---- --------- -- --- ---- --- ---- - ~- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


J. बलियो मापिकी मिनिष्टियो 


भ्यक्ति ( पक्तियों) का नाम ( iii ) 


नियोजन की प्रकृति 


आयु 


पुरुष/ स्त्री 


पति को प्रकृति और यदि प्रागनिक है दो मृत्य का 
कारण (iv ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. .. . 


. 


. 


. . 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- -- - 


- - 


प्रत्येक मत मा मत यकिन की पायस प्रकप 5 में दी गई विशिष्टिी संलग्न है । 


भारतीय , 
पदाभिमान , स्वामी मशिन/ बन्धन 


नाग II - 


3(ii)] 


भारत का रामपन प्रसाधारण 
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5 . दुर्घटना स्थल 


5 मति की प्रकृति : --- 
(i ) यह लिखिए कि क्या अस्थिभय , अंगोछेदन , विवरण हुना है, 

बरोष या मोच आई है, कुचलने से क्षति आई है या कुछ 

और हुआ है ( मही सही लिया जाए ) . . . . . . . . . . . 
( ii ) शरीर का वह भाग जिसे अति हुई है ( मही सहीलिया 

जाप ) 


अनुदेश 
( i ) जो लाग न होता हो उर्स झाट दे , 
( ii ) निम्नलिखित शीषों मे में एक या दुमरे शीर्ष के अधीन , 

अर्थात् : 
1. ( क ) ज्वलनशील गैसब का निम्फोट गौर मलन 

( ब ) मिफल विस्फोट 
2. बंधन वमोनर रिंग में 
3. विस्फोटक 
+ ( क ) मशीनरी 

( ब ) पाइपों का फटना 
5 . गेमों में दम घुटना 
6 माग लगना 
7 वित 
8. कीर्ण 

( iii ) मर मरों में 
(iv ) यदि आवश्यक हो तो अलग में कागज लगाए । 


नि : गणतना कहां तक हुई है . 

(i ) यदि प्राणांतक हे सो मत्यु की तारीख और समय . . . . . . . . 
( ii ) गवि स्थायी रूपसे नि : शक्तता हुई है तो विनिविप 

कीजिए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( क ) मदि शरीर का /के कोई भाग नष्ट हो गया है। गए है तो पा 

मिनिदिष्ट कीजिए. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 1 ) यदि मरीर काके कोई भाग बेकार हो गया है/ गा है तो 

उसका/ उनके नाम . . . . . . . 
( ग ) क्या नि : शक्तता पूर्ण पा या आंशिक . . . 
( iii ) यदि अस्थायी रूप से नि माक्तता हुई है तो कितने दिन तक 

बेकार रहना पड़ा . . . . . . 
४. दुर्घटना का उतरदायित्व : 
(i ) क्या किसी या किन्ही मुरक्षा गस्था/म्पपस्याओं का उम्मंचन 

हुमा का ? 
(ii ) यदि हुआ था तो फिसके द्वारा । 
(iii ) अपराधी के विक्रय क्या कार्रवाई की गई ? 
( iv ) क्या दुर्घटना को रोका जा सकता था ? 
( v ) यदि रोका जा सकता था तो किस प्रकार ? 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . 
पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक 

तारीय . . . . . . , 


प्ररूप 5 
[ विनियम 7 ( 4 ) देखें ] 

__ मताभत म्यक्ति की निशिष्टियां 
( बान में हुई किसी दुर्घटना में मारे गए या क्षम हुए प्रत्येक व्यक्ति 
की बाबत विशिष्टियां अलग अलग दी जाएं ) 


1 . साधारण 


( i ) खान का नाम . 


. . 


. . 


. . . . . . . 


( ii ) स्वामी . . . . . . . . . . . . . . . 


. . 


प्ररूप - 6 


( iv ) राम्य . . . . 
2. क्षत कर्मकार का नाम . . . . . 
3. दुर्घटना का समय : 

(i ) सारीण . . . . . . . . . ( ii ) समय 
(iii ) पारी . . . 
( iv ) खान में प्रतिदिन किसनी पारियों में काम किमा जाता 


( v ) दुर्घटना के दिन फर्मकार ने किस समय काम शुरू किया . . . 


4. कर्मकार को उपजीविका और अनुभव : 
( i ) दुर्घटना के समय वह जिस प्रकार का काम कर रहा था 

उसका उल्लेख करे . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ii ) या वह उसकी नियमित उपजीमिका थी ? . . . . . . . 
( क ) यदि हा सो इस बात का उल्लेख करें कि उपजीविका 

में उसका कितना अनुभव बा : 
अापकी खान में . . . . . . 

पूर्व अनुभव , यदि काई हो . . . . . . . . 
( ब ) यदि नहीं, तो इस बात का उल्लेख करें कि वह इस काम पर 

कितने समय से नियोजित रहा . . . . 
( ii ) खनन कार्य में कुल भनुभव लिखिए . . . . . . . 
( iv ) बनन कार्य में अनुभय के म्योर दीजिए . . . . 


[ विनियम 7( 4 ) बे ] 
उस क्षत व्यक्ति की विशिष्टियां, जो काम पर वापस आ गया है । 

( प्रत्येक व्यक्ति की याक्त , उसके काम पर वापस आने के 15दिन 
के भीतर विशिष्टियां अलग अलग दी जाएं ) 
1. साधारण : 

( i ) वान का नाम . . , . . 
(ii ) स्वामी . . . . 
( iii ) जिला 

(iv ) राज्य . . . . . . 
2. दुर्घटना की तारीख . . . . . . 
3. धत कर्मकार का नाम . . . 
4. ड्यूटी पर वापस आना : 

(i ) काम पर वापस आने की तारीख . . . . . 
( ii ) क्या नियमित काम पर वापस आया है या किसी अन्य काम 

पर ( सष्ट किया जाए ) . . . . . . . 
5. प्रतिकर : 

यदि कोई प्रतिकर दिया गया है या दिया जाना है तो उसकी रकम 


हस्ताक्षर . . . . . . . . 
पधाभिधाम : सामी/ अभिकर्ता प्रबन्धक 

सारीब . . . . . . 
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MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 


प्ररूप - 7 

( पिनियम 8 ) 
धारा 25 के अधीन मधिसूषित रोग की सूचना 


(Department of Labour) 


प्रेषक 


: . . . 


सेवा में , 

1. महानिपेशक , पान सुरक्षा, धनबाद- 828001 
2. निदेशक , बाम सुरमा . . . . . . . . . . . . . . . . . प्रवेश 
३. जिला मजिस्ट्रेट /जिला कलक्टर . . . . . 


महोदय , 


मुने . . . . . . . . . . . . . . . ( स्वामी ) की . . . . . . . . . . . . . . 
पान में नियोजित व्यक्ति को मप गए किसी उपजीविका अन्य- रोग के बारे 
में निम्नलिखित प्रविष्टिया पेनी है । 


1. पान मापि ती विसिष्टियो : 
(i ) बाम की स्थिति : 

माम . . . . . . . . . . . . . . . 
मकवर . . . . 
पुलिस पाना 
पिसा . . . . . . . . 

राज्य . . 
(ii ) स्वामी का नाम मोर पता 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 27th October. 1983 
S . O . 778 (E ). — Whereas the Central Govern 
ment is satisfied that for the prevention of appre 
hended danger and the speedy remedy of condi 
tions likely to cause danger it is necessary in 
making regulations under section 57 of the Mines 
Act, 1952 (35 of 1952) to dispense with the delay 
that would result from previous publication and 
reference to Mining Boards under sub -sections 
( 1), (2 ) and (4 ) of section 59 of the said Act. 

Now, therefore, in exercise of the powers con 
ferred by section 57 read with section 60 of tho 
said Act, the Central Government hereby makes 
the following regulations , namely :- - 

CHAPTER L- PRELIMINARY 
1. Short title, extent and application .- (1 ) 
These regulations may be called the Oil Mines Re 
gulations, 1983. 

( 2) They extend to the whole of India . 
(3) They shall apply to every oil mine. 

(4 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette, 

2 . Definitions. In these regulations, unless 
there is anything repugnant in the subject or con 
text 


2. बिस व्यक्ति को यह रोग हमा है उसकी विभिष्टियां : 

(i) नाम ( स्पष्ट पाम्दों में ) 
( ii ) स्थायी पता 

ग्राम 
पुलिस पाना . . . 


जिसा 


राज्य 


समय से 


( iii ) स्त्री /पुरुष 
(iv ) जगम की तारीष ( या मायु ) . . . . . . . . . . . 
( v ) उपजीविका . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कितने 

काम पर है ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( vi ) नियोजन के प्रारम्भ की तारीख . . . . 

( क ) इस बाम में . . . . . . . . . . 
( ब ) पैट्रोलियम उद्योग में . . . . . . . . 


3. रोग भादि की विशिष्टियां : 
(i ) जिस रोग से व्यक्ति ग्रस्त है, उसकी प्रकृति . . . . . 

( यह लिखिए कि रोग किस परण में है ? 
(ii ) रोग का पता चलने की सारीच . . . . . . . 
( iii ) विस चिकित्सा व्यवसायी को रोग का संदेह हुमा है, 

उसका नाम , . . . . . 
रजिस्ट्रीकरण संख्या और . . . . . . 


( 1) " Act " means the Mines Act, 1952 ; 
( 2 ) " acidizing " means the treatment of oil 

bearing limestone or other formations by 
chemical reaction with acid in order to 

increase production ; 
(3) " annular space " means the space sur 

rounding pipe suspended in the well . 
The outer wall of the annular space may 
be an open hole or it may be a string or 

larger pipe ; 
( 4) " approved " means approved by the 

Chief Inspector by a general or special 
order in writing and subject to such 

conditions as he may specify therein . 
(5) " back -up tong” means the drill pipe tong 

suspended in the derrick and used to 
hold a section of drill pipe while an 
other section is unscrewed from it by use 

of another tong; 
(6 ) " bleed " means to drain off liquid or gas 

generally slowly through a valve ; to 


पता 


हस्ता० 


पदापिधान : स्वामी/ मभिकर्ता/ प्रबन्धक 

तारीब 
[ संध्या एस - 68012/ 118भएम०मा०] 
बी० एम० ऐलापापी, संयक्त सचिव 
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(16 ) " derrick ” incans the compound latticed 

structure used over the boro hole for 

drilling or well servicing pupiposes ; 
( 17 ) “ District Magistrate " in relation to any 

mine, means the District Magistrate or 
the Deputy Commissioner, as the case 
may bc , who is vested with the execu 
tive powers of maintaining law and 
order in the revenue district in which the 
mine is situated ; 


blood off moans a controlled release of 
tho pressure of a well of pressurised 

cquipment; 
(7 ) " blowout" ineans a sudden , violent escape 

of gas and oil from a well; 
(8 ) " blowout preventer" means a device at 

tached immediately above the casing to 
control pressures and provent escape of 
fluids from the annular space between 
the drill pipe and casing or shut off the 
hole if no drill pipe is in the hole, should 

a kick or blowout occur, 
( 9 ) " casing " means a steel pipe placed in an 

oil or gas well as drilling progresses . The 
function of casing is to prevent the wall 
of the hole froin caving during drilling 
and to provide a means of extracting the 

oil if the well is productive : 
( 10 ) " cellar" means an excavation under the 

derrick to provide space for items of 
cquipment at the top of the well bore . 
Also serves as a pit to collect drainage 
of water and other fluids under the floor 

for subsequent disposal by jetting ; 
( 11 ) " cementing" means the operation by 

which cement slurry is forced down 
through the casing and out at the lower 
end in such a way that it fills the space 
between the casing and sides of the well 
bore to a pre - determined height above 
the bottom of the well. This is for the 
purpose of securing casing in place 
and excluding water and other fluids 
from the well -bore ; 
" christmas tree" means the valves and 

fittings assembled at the top of a well 

to control the flow of the fluids; 
( 13 ) " competent person " means a person who 

is capable of identifying existing and 
predictable hazards in the surroundings 
of working conditions which are unsani 
tary , hazardous or dangerous to work 
persons and who has authorisation to 
take prompt corrective measures to 

eliminate them ; 
( 14 ) " completed well " means a well in which 

the productive formation is open to 
the wellbore with equipment installed 
in the well and at the wellhead so that 
it is physically able to produce oil or 

gas : 
( 15 ) " crown block " means a multi- sheaved 

assembly mounted at the top of the der 
rick or mast and used in conjunction 
with a travelling block for raising and 
lowering the drill string , casing , tubing, 
rods and other tools; 


Provided that in the case of a mine which is 
situated partly in one district and partly in an 
other, the District Magistrate for the purposes of 
these regulations shall be the District Magistrate 
auhorised in this behalf by the Central Govern 
ment: 
( 18 ) " draw -works " means an assembly of 

shafts, sprockets , chains , pulleys, belts, 
clutches , catheads and /or other mecha 
nical devices, suitably mounted and pro 
vided with controls for hoisting, opera 
ting and handling the equipment used 
for drilling a well or servicing a produc 
ing well , Draw -work may be either 

stationary or portable ; 
(19 ) " drilling- in " means the process of drilling 

in or into , a productive or potentially 

productive geological horizon ; 
(20 ) " drilling rig " means the complete struc 

ture and machinery required for drilling 

purposes at the bore -hole site; 
(21) " elevator” means a steelmechanical device 

used in connection with the hoisting 
cquipment, suspended from the tra 
velling block for holding in suspension 
pipe or rod being lowered into or pulled 

from a well; 
( 22 ) " escape line " means an inclined wire 

line to carry a safety carriage or slide 
running from a point above the racking 
platform of the derrick or mast down 
to a ground anchor ; 


Ses at the my required plete struc 


( 23 ) " explosimeter" means an instrument to 

measure the concentration of flammable 


gas; 


( 24 ) " explosive " shall have the same meaning 

as is assignee to that term in the 
Indian Explosives Act 1884 ; 


( 25 ) " flame- proof equipment" means an equip 

ment that can withstand without injury 
any explosion of the inflammable gas 
that may occur within it and can prevent 
the transmission of flame such as will 
ignite the inflamable gas which may be 
present in the surrounding atmosphere ; 
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established there in connection with 
exploitation of oil or gas or with explo 
ration with a view to such exploitation ; 


(26 ) " flammable " means capable of being 

easily ignited , burning intensely or 

having a rapid rate of flame spread ; 
(27) " flare " means an open flame used to 

dispose of unwantesd gas; 
(28 ) " floor block ” means a single sheave 

pulley or snatch block fixed at or near 
Hoor level by means of which the 
direction of pulley on a rope can be 

varied ; 
( 29 ) " forni " means a form as set out in the 

Schedule ; 
(30 ) " fracturing" means the process of forcing 

a fluid into the subsurface strata with the 
purpose of opening flow passages for 
production; 


(40) " installation manager " means the person 

appointed in writing by the owner or 
agent of the installation to be incharge 
of and responsible for all operations 
and activities on or in connection with 

the installation ; 
(41 ) " ionising radiation " means emission due 

to self disruptive fission of atomic nucleus 
of any radioactive substance which is 

hazardous to health ; 
( 42 ) " kick " means a sudden pressure -surge 

of short duration caused by influx of 
formation fluids entering well being 
drilled ; 


( 31 ) " gas” means the vapour state of the 

hydrocarbons occurring in or derived 
from petroleum or natural gas ; 


(43) " kelly cook " means a valve installed bet 

ween swivel and the kelly . When a high 
pressure back flow begins the driller 
can close this valve and keep the pres 
sure off the swivel and rotary hosc ; 


(44) " lubricator” means an extention of cas 

ing or tubing above a valve on top 
of the casing or tubing head . Lubrica 
tors are provided with a pressure sealing 
device at the upper and to afford a scal 
on the wireline or other connection , 
attached to tools run into a well; 


( 45 ) " machinery " means. 


(32 ) " gas cut mikl" means and with entrained 

formation gas which gives the mud a 

characteristic fluffy texture ; 
(33 ) " gas- free " means the concentration of 

inflammable and / or toxic gases as 
measured with instrumentation in any 
lank or area is within safe prescribed 
limit value of the gas being measured 

for persons to enter ; 
( 34 ) " gas well” means il well which is on 

continuous production from a gas bearing 
Zone or a well in which casing is run 
for continuous production of gas under 

forseable circunstances ; 
(35 ) " group gathering station " means a 

production facility used for gathering , 

treating , or storing oil or gas; 
(36 ) " hazardous area " nicans an area where 

during normal operations a hazardous 
atmosphere is likely to occur in sufficient 

quantity to constitute a hazard ; 
(37) " hazardous atmosphere " means an 

atmosphere . containing any flammable 
gas or vapour in a concentration cap 
able of ignition ; 


(a ) any stationary or portable engine , air 

or gas compressor, boiler or steam 
apparatus which is , or 


(b ) any such apparatus, appliance or com 

bination of appliances intended for 
developing , storing , transmitting , con 
verting or utilising energy which is , 
or 


(c ) any such apparatus, appliance or com 

bination of appliances if any power 
developed , stored . transmitted con 
verted or utilised thereby is used or 
intended for use in connection with 
drilling, production and transport ope 
ration ; 


( 38 ) " high line or outline" means a rope used 

to carry pipes, drilling tools or other 
equipment from a derrick or must to 
the derrick walk or other location outside 

the derrick or mast; 
(39) " installation " means any fixed installation 

or part of a fixed installation which is 
maintained within the mine or is to be 


(46 ) " monkey board " nieans a movable or 

fixed platform on which work -persons 
stand to handle pipes or other equipment 
racked on the derrick ; 


(47) "mud " means the liquid that is circulated 

through the wellbore during rotary drill 
ing and workover operations ; 
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(48 ) " mud pit" means the reservoir or tank 

tirough which the drilling mud is cycled 
to allow sind and fire sediments to settle 
out where additives are mixed with mud 
and where the fluid is temporarily stored 

before being puped back into the well ; 
(49 ) " mud- pump " means a large single or 

double acting pump used to circulate 
mud down the drill pipe and up the 
annulus, under normal operation ; 


which the mine belongs, over which he 

cxercises his powers under the Act; 
(61) " rigging up " means an act of assembling 

the drilling rig and auxiliary equipment 
prior 10 commencement of drilling ope 

rationis ; 
(62) " rotary hosc " means the hose that con 

ducis the circulating fluid from the stand 
pipe to the swivel and kelley ; 


(50 ) " ollicial" means a person appointed in 

written by the owner, agent or manager 
to perform special duties of supervision 
in a niinc or part thereof and includes an 
installation manager , a safety officer and 

a fire officer; 
(51) " oil well " means a well which is on con 

tinuous production froni an oil bearing 
zone or a well in which casing is run for 
continuous oil production under foresce 

able circumstances ; 
(2 ) "oil saver" means a gland at the top 

of the control head to minimise escape 
of oil or gas when operating wire -line 

tools ; 
(53) " petroleum class A and B " shall have the 

same meaning as is assigned to the term 

in the Indian Petroleum Act 1934 ; 
(54 ) " pipe -rack ” means a structure located ad 

jacent to , but usually below , the level 
of the rig floor, on which pipe or cas 

ing may be stored or rackcrl: 
(55) " platfornı" means a working space for 

persons , elevated above the surrounding 
floor or ground for the operation of 

machinery and equipment; 
(56 ) " quarter” means a period of three months 

ending on the 31st March . 30th June. 

30th Septeniber, or 31st December; 
(57) " racked " refers to tubular goods or rods 

standing in the derrick or mast or stored 

on a pipe rack 
(58 ) " racking platform " means a platform in 

the derrick or mast at an elevation where 
a derrickman is norinally required to 

handle stands being rackedI; 
(59 ) " railway " means a railways as defined in 

the Indian Railways Act 1890 ( 9 of 
1890 ); 


(63) " rotary table" means 2 power operated 

turn - table on the rig floor primarily used 

for rotating the drilling sting; 
(64 ) " safe area " means an area no part of which 

lies within a hazardous arca ; 
(65 ) " Schedule" means a Schedule appended 

to these regulations; 
(66 ) " stabbing " means inscrting the threaded 

end of a pipe or rod into the coupling of 

another such ; 
(67 ) " stand(s )" means sections of pipe cons 

isting of two or more made-up lengths 
which are stood or racked in a derrick 

or mast; 
(68 ) " standard railing " means a vertical barrier 

errected along exposed edges of a floor 
opening, wall opening , ramp, platform or 

walkway to prevent falls of persons , 
(69) " sub -structure ” meus the foundation on 

which , normally , the derrick and engines 
sit. The height of sub -structure varies 
depending upon the equipment required 
such as the blowout preventers for the 

particular operation ; 
( 70 ) " swabbing " means the operation of a 

lifting device on a wireline to bring well 
Aujds to the surface when the well docs 
not Now naturally . This is a temporary 
operation to determine whether or not 
the well can be made to flow or require 
artificial lift or stimulation to bring oil 

to the surface ; 
(71) " toeboard " means a vertical barrier at 

floor level erected along exposed edges 
of a floor opening , wall opening, plat 
forii , walkway or ramp to prevent falls 

of materials ; 
(72) “ toxic dust gas" means any clust or gas 

which can cause it reversible or unrever 
sible disturbance of the normal physiolo 
gical processes of one or more bodily 

systems; 
( 73) " ravelling block " means a multi -shcaved 

pulley block used in conjunction with 
the fixed crown block for raising and 


(60 ) " egional inspector " means thic Inspector 

of Mines in charge of the region or local 
aren or areas in which the mines situat 
ed or the group or class of wines to 
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lowering the drilling string , casing, tub 

ing rods and other tools ; 
( 74 ) "well" ineans a hole in the ground .- - 
(a ) made or being made by drilling , boring 

or in any other manner from which 
any petroleum or natural gas is 
obtained or obtainable or for the pur 
pose of obtaining petroleuni and na 

tural gas ; 
(b ) used , drilled or being drilled for the 

purpose of obtaining water for injec 
tion or for injecting natural gas , air , 
water or any other substance into 

underground formation ; 
( 75 ) " wellhead " means an assembly on top 

of the well casing strings with outlets 
and valves for controlling flow of pro 

duction ; 
( 76 ) " well perforating " means perforating 

well casing and or cement to provide 
flow passages for production or for test 

ing or fracturing purposes: 
(77) " work -over or well servicing" means to 

perform one or more of a variety of re 
medial operations on a producting oil 
well with the hope of restoring and in 
creasing production . Examples of such 
operations are scraping , deepening, plug 
ging back , pulling and resetting line, 
squeeze cementing, shooting and acidiz 

ing; 
( 78 ) " zone o hazardous area " means an area 

in which hazardous atmosphere is con 

tinuously present; 
( 79 ) " zone 1 hazardous area " means an area 

in which a hazardous atmosphere is 
likely to occur under normal operating 

conditions; 
(80 ) " zone 2 hazardous area " means an area 

in which a hazardous atmosphere is 
likely to occur only under abnormal 

operating conditions. 
CHAPTER JI - RETURNS, NOTICES AND 

PLANS 
3. Notice of opening . — ( 1) The notice required 
by section 16 of the Act shall be submitted in 
form I. 

2 . When a mine has been opened the owner, 
agent or manager shall forthwith communicate the 
actual date of opening to the Chief Inspector and 
to the Regional Inspector. 

4 . Quarterly returns .- - On or before the 20th 
day of January, April , July and October in every 
year, the owner, agent or manager shall submit to 
the Chief Inspector and the Regional Inspector 
corrcct returns in respect of the preceding quarter 
in Form II, 


5 . Annual retums.-- - On or before the 20th 
day of February of cvery year, the owner, agent or 
manager shall submit to the District Magistrate 
and to the Chief Inspector annual returns in res 
pect of preceding year in Form III, 

6 . Change in name and addresses , etc . - - ( 1) 
When a change occurs in the name or ownership 
of a minc or in the address of the owner , the 
owner, agent or manager shall within seven days 
from the date of the change give to the Chief Ins 
pector and the Regional Inspector notice in 
Form I. 

( 2 ) When any appointment is made of an agent, 
manager, installation inanager , safety officer or 
fire officer or when the employment of any such 
person is terininated or any such person leaves 
the said employment or when any change occurs 
in the address of any agent or manager, the ow 
ner, agent or manager shall within seven days 
from the date of such appointment, termination 
or change give to the Chief Inspector and the 
Regional Inspector notice in Form I. 

7. Notice of accident. - - ( 1) When there occurs 
in or about a mine 
(i) an accident causing loss of life or serious 

bodily injury in connection with mining 

operation , 
( ii ) an explosion or ignition , 
( iii) a blowout, 
( iv ) an outbreak of fire , 
(v ) a brusting of any pipeline or equipment 

containing crude oil, natural gas, steam , 
compressed air or other substance at a 
pressure , greater than the atmospheric 

pressure , 
( vi) a breakage or fracture of any essential 

part of draw -works drilling line or 

failure of emergency brcak , 
(vii ) a breakage, fracture or failure of any 

essential part of any derrick , mast mac 
hinery or apparatus whether the safety 

of persons may be endangered , 
( viii) an influx of noxious gases, 

( ix ) any accident due to explosives, 
The owner , agent or manager shall forthwith in . 
form the Regional Inspector by telephone or ex 
press telegram or by special messenger and shall 
also within 24 hours of every such occurrence give 
notice thereof in Form IV to the District Magis 
trate , the Chief Inspector and the Regional Ins 
pector. 


(2 ) When an accident causing loss of life or 
serious bodily injury occurs in or about a mine in 
connection with the generation , storage , transfor 
mation , transmission , supply or use of electrical 
eneregy , the owner agent or manager shall also 
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forthwith inform the Electricial Inspector of Mines 

diploma in electrical engineering of an 
by telephone, express telegram or special messen 

educational institution approved by the 
ger. 

Central Government may be so appojat 
( 3 ) If death results from any injury already re 

cd ; 
ported as serious under sub -regulations ( 1 ) and ( 2 ) (ii) in relation to other machinery or mech 
the owner , agent or manager shall within 24 hours 

anical appliances installed in mincs , 
of his being informed of the death . give notice 

person holding a degrec or diploma in 
thereot to the District Magistrate , the Chief Ins 

inccbanical engineering of an education 
pector and the Regional Inspector. 

al institution approved by the Central 
(4 ) In respect of every person killed or injured 

Government may be so appointed ; and 
as above , the owner, agent or manager shall, send 

( iii) in relation to the provisions of the Act 
10 the Chief Inspector particular ; in Forms V and 

and of the regulations, and of orders 
VI within seven days of such occurrence or 15 

made thereunder, which relate to matters 
days of the injured person renuming tu duty , as - 

concerning the health and welfare of 
the case may be . 

persons, a person holding a degree or 
8 . Notice of disease .---- Where any person emp 

diploma in medicine , surgery and or in 
loyed in a mine contracts any disease notified by the 

social science or labour welfare, as the 
Central Government in the Ollicial Gazette , the 

case inay be, of an educational institu 
owner, agent or manager shall , within three days 

tion approved by the CentralGovernment 
of his being informed of the disease , give notice 

a person holding such other qualifica 
thereof in Form VII to the District Magistrate , the 

tions as the Central Government may 
Chief Inspector, the Regional Inspector and the 

approve in this behalf may be so ap 
Inspector of Mines (Medical). 

pointed . 
9. Plans — ( 1 ) The owner agent or manager of 11. Definition. — For the purpose of this Chap 
every mine shall be keep the following plans : ter, oil and gas wells and all installations connocy 
( a ) A key plan showing the area duly de 

ted with the winning of petroleum or natural gas 
marcated , in which operations for the 

or both in an area duly demarcated by the owner 
winning of petroleum or natural gas or 

or agent shall be deemed to constitute one mine : 
both and ancillary operations are carried Provided that where special conditions exist, the 
on , 

Chief Inspector may , by an order in writing and 
(b ) A plan showing the location of oil, gas subject to such conditions as he may specify there 

and abandoned wells, gathering stations, in , permit or require the division of any one such 
pipelines including their access routes, urca into two or more separate mines. 
railway, power transinission line , public 

12. Appointment of managers. - - No mine shal 
road or building or other permanent 

be opened , worked or re - opened unless there is a 
structures not belonging to the owner, 

manager of the mine being a person duly appointed . 
rivers and water courses within the win 

If any question arises whether any person so ap 
ning area mentioned in clause ( a ). 

pointed is competent to perform the duties of 
( 2 ) The name of the mine and of its owner, the manager , the Chief Inspector shall give a decision , 
true north or the magentic meridian with date and 
scale shall be shown on the plan mentioned in 

13. Appointment of installation managers. - ( 1 ) 
clause ( a ) of sub regulation ( 1 ). 

At every mine , one or more installation managers 
CHAPTER III — MINE OFFICIALS AND 

shall be appointed to hold charge of the different 

installations of the minc . 
THEIR DUTIES 
10 . Qualifications of Inspertors.- - ( 1 ) After the 

( 2 ) An installation manager may hold charge 
coming into force of those regulations, no new 

of more than one installation : 
person shall be appointed as Chief Inspector unless Provided that where the Regional Inspector is 
he holds a degree or diplonia in mining engineer of the opinion that due to conditions existing at a 
ing of an educational institution approved by the mine, it is not possible for the installation manager 
Central Government. 

to perform his duties in proper manner , he may 
(2 ) After the coming into force of these reguia by an order in writing and for reasons to be re 
tions, no person shall be appointed as an Jaspector 

corded therein require the appointment of such 
unless he holds a degree or diploma in mining or number of installation inanagers as he may specify 
petroleum engineering of an educational institution in tlic order, 
approved by the Central Government : 

14 . Appointment of safety of officer.- - - The ow 
Provided that - 

ner or agent of every inine shall appoint a safety 
(i) in relation to electrical machinery installed officer to assist the manager in promotion of safety 
in mines , a person holding a degree or 

and health at work , who , to the best of the know 
944 GT83 5 
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lidt and helief of thc 0111r Of 17€11, vill provided from 11 . protection of the Protection of 
and competence suitable for the appointment. In others . 
case of any doubt, the Inspector shall give a dęci 

14 ) Except in an emergeil , no person unless 
sion , 

July authorised , shall interfere with , remove , alter 
15 . Appointment of fire olicor - .-- ( 1 ) At every 

or displace any Safety device or other upplace 

provided for his protection or the protection of 
mind one or more persons shall be appointed io ho 

others , or interfere with any method or process 
Do fire oficer for fire figliting and to advise the 

adopted with a view to avrieling accidents and in 
manager on fire prevention measies . 

juries to health , 
(2 ) No person shall be appointed as a fire olliver 

( 5 ) No person shall, while on luty , throw any 
ofmore than one wine or in any other capacity in 
lie sanemine without prior permission in writing 

stone or other missile with intent 10 cause injury 
of the Regional Inspector and subject to such con 

or light or lichave in a violen minner , 
ditions as may be specified therein . 

16 ) No person shall sleep or rest in a dangerous 
16 . Appointment of competent perscis. - -- (1 ) 

place suell as scaffolds or cmnes or in the vicinity 
The owner, agent or manager (ol every nine shall 

of dangerous or toxic substances , running machincs 
appoint such number of competent persons as is 

or vehicles and heavy equipment. 
sufficient to secure , during each of the working ( 7 ) Every person shall wear protective equip 
Shift, 

ment and clothing suited to his duties and to the 
( 1 adequate inspection of the installation 

weather conditions. 
and the equipment twicofi 

(8 ) Every person receiving any injury in the 
( b ) a thorough supervision of all operations course of his duty shall as soon as possible report 
at the installation ; 

the same to an official or to the competent person 

in charge of a first aid station who shall 21range 
(c ) installation , running and maintenance in 

for the necessary first-aid to the injured person . 
i 

safe working order of all machinery in 
the mine; and 

19 . Duties of manager.---- ( 1) In cvery mine, 
: ( d ) the enforcement of the requirements of daily personal supervision shall be exercised by 
the Act and its regulations . 

The manager. 
( 2) Copies of all appointments made under sub ( 2 ) The manager shall : that sufficient supply 
regulation il) and duties assigned to the conipe of proper materials and appliance ; for the purpose 
tent person shall be enter : in a bound. paged of carrying out the provisions of the Act, its regula 
hook kept for the purpose . A list of all such com tions and orders made thereunder and for ensur 
patent persons shall also he maintained . 

ing the safety of the mine and persons employed 
17 . General management. -- 

thercin , is always provided at the mine; and if he 

(1 ) The owner , 
ngent and manager shall provide for the safety and 

is not the owner or agent vi the mine , he shall re 

port in writing to the owner or agent when any 
proper discipline of porno , amployed in the mine . 

thing which he is not competent to order , is re 
( 2 ) Except in a case of emergency , no person 

quired for the aforesaid purpose. A copy of every 
who is not an official or a compcient person shall such report shall be recorded in a bound paged 
give , otherwise than through the manager , instruc 

triwhi kept for the purpose . 
tions to a person employed in a mine wlio is res 
ponsible to the manager. 

(5 ) The manager shall assign to every compe 

cent person his particular duties, and shall on his 
18 . Duties of persons cmployed in nines - - appointment make over to lim a copy of the re 
( 1 ) Every pirson shall strictly adhere to the Bulations, rules and bye -law s und of any orders 
provisions of the Act and of the regulations and made thereunder which fest hin und shall take 
erders made ther under and to 11 order or direc . al possible steps to ensure that every such person 
tion issued by the manager or an oficial with a understands carries out enforces the provisions 
view to the safety or convenience of persons, not Therein contained in : proper manner. 
heing inconsistent with the ci and these regula 
tions, nor shall he neglect or reluse to obey such 

( 4 ) The 12tager shall cramine all reports, re 
« rders or directions, 

sisters and other records required to be made or 

kept in pursuance of the Ict, its regulations and 
(2 ) Before beginning work cvery person shall relers made thereunder und shall countersign 
prinin his place of work and the Cruirment that alongwith date . He may lowever , by an os in 
he is to use and shall forthivilis rcport to his superi writing delegate this duty to an installation manager 
or any dangerous defect that lie my discover. or other ( llicial. 

13 ) Every person shall make proper Lise of all ( 5 ) The manager shall give attention to and 
af svards , safmtv ( levices and ther appliances cause to he carefully investigated any specific re 
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presentation or complaint that may be made 10 
him in writing by it work -person of the mine as 10 
any matter affecting the safety or licalth of persons 
in or about the mine, 

(6 ) When an accident resulting in any serious 
bodily injury to any person or in loss of lite occurs 
in mine, the manager shali suspect the site of vicci 
dent as soon as possible and shall also cither him 
sell or through safety oflicci have an enquiry made 
into the causes of and circumstances leading to the 
accident. The results of any such enquiry and a 
plan and section of the site of the accident shown 
ing the details shall be submitted to the Regional 
Inspector within seven days of the date of occurs 
rence . 

( 7 ) The mwager shell perform such other 
duties as have been specified in that behall under 
the Act, its regulations and orders made there 
under. 

(8 ) The manager way shpend or take such dis 
ciplinary action as he thinks fit , against the work 
persons for contravention of any provision of the 
Açt, the regulations and orders made thereunder. 

( 9 ) The manager shall maintain , in a bound 
paged book kept for the purpose , a diary and 
shall record therein the findings of cach of his 
inspections and also the act taken by him to rec 
tify the defects mentioned . 


17) He shall see that the provisions of the 
Act, its regulations and orders made thereunder 
relating to the installation , maintenance , operation 
or examination of machinery and quipnient are 
properly carried out by himself or by competent 
persons or work - persons , as the case may be, 
lppointed for the purpose . 

18 ) When during the construction lil an ustal 
lition or any operation thereat, there is an eller 
gency or apprehended emergency endangering the 
life or safety of any person or the stability and 
Satęty of the installation , lie shall tathc or require 
to be taken such measures as are necessary or 
cxpedient to avoid the emergency . 

( 9 ) No requirement in these regulations shall 
be taken as prohibiting or restricting the laking of 
such measures . 


21. Duties of safety officer. – The safety officer 
shall carry out the following dutics : -- . 

( 1 ) He shall inspect, as often as may be necos 
sary , the installations of the wine with a view to 
identify the latent dangers which may cause hodily 
injury or impair health of any person . 

( 2 ) He shall advise the inanager on ineasures 
necessary to prevent dangerous situations. 

( 3 ) He shall enquire into the circumstances 
and causes of all accidents whether involving per 
sons or nol and advise the manager on measures 
necessary to prevent recurrence of such accidents . 

( 4 ) He shall collect, compile and analyse infor 
mation in respect ol accidents and dangerous ( c 
Currences with a vicw 10 promote safe practices 
and improvement of working environment. 

( 5 ) He shall see that all new workers and 
workers transferred to new jobs receive adequate 
safety training instructions ind guidance , 

( 6 ) He shall maintain a detailed record of the 
work performe: by hivi, 


20 . Duties of installation inanager .- - The ins 
tallation manager shall carry out the following 
duties : 

( 1 ) He shall have responsible charge and cont 
rol of such installations and shall carry out sucli 
duties as may be assigned to him by the manager . 


( 2 ) He shall see that a notice of his appoint 
ment is posted at a place in the installation in 
such a position that it can be easily and conven 
iently read . 

13 ) He shall see that in the installation assign 
ed to hini, all work is carried out in accordance 
with the provisions of the Act, its regulations and 
orders made thereunder . 

( 4 ) He shall visit and examine the installations 
under his charge on every working day. 

( 5 ) He shall seo when any drilling rig , work 
over rig and associated equipment or production 
cquipment or pipeline is shifted or newly install 
ed that it is given al trial-run before it is put into 
use and shall be present during every such trial 
run . 

( 6 ) He shall see that all persons cmpioyed at 
the installation are thoroughly instructed and 
familiär with the provisions of the Standing 
Ordus Macle under these resultous rating 10 
prevention of blowout and lire . 


22. Duties of fire officer. --- The fire officer shalt 
carry out the following duties : 

( 1 ) He shall ensure the observance of the pro 
visions of the Act, regulations and orders made 
thereunder concerning fire detection and firc 
fighting systems and shall advise the manager on 
measures necessary to ensure adequate protection 
against fire . 

( 2 ) He shall ensure proper layout, installation 
and maintenance of fire - fighting cquipment, 

( 3 ) He shall see that pre- fire plan for likely fire 
situations are prepared . 

( 4 ) lle hall organise regular training of per 
xons in charge of curly fire -lighting cluties with 
particular tolerance In pra - fire plan , correct size 
up and handling of lire problems. 
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(5 ) He shall see that persons in - charge of fire handle pipe or other equipment racked in or on the 
fighting duties undertake simulated fire drills at derrick . The platforins shall completely cover 
Icast once in every month to study promptness of the space from the working edge of the platform 
response and effective tactics . 

back to the legs and girts of the derrick and shall 

be firmly secured . 
(6 ) He siiall examine at least once in every 
month all devices and equipment of fire detection ( 3 ) The working edge of inside derrick plat 
and fire -fighting systems in the mine and report forins shall be so placed that there is adequate 
any defect in the samc to the manager. 

clearance for safe passage of travelling block . 
( 7 ) He shall exercise a general supervision and ( 4 ) Platforms, foors and walkways shall be 
co - ordination during control and extinguishment kept frce of dangerous projections or obstructions 
of any fire in the mine . 

and shall be maintained reasonably free from oil 

grease , water or other similar materials . Ade 
( 8 ) Hc shall enquire into the causes and cir 

quatc protection against slipping shall be provid 
cumstances of all fires with a view to prevent rc 

ed wherever necessary . 
currence. 

( 9 ) He shall maintain a detailed record of the 26 . Ladders. - - ( 1 ) Every derrick shall be 
work performed by him . 

equipped with a ladder arrangement ensuring safe 

access to all elevated walking and working plat 
23 . Duties of competent persons.- - Every con 

forins. 
petent person shall be subject to orders of superior 

( 2 ) Access from ladder to working platforms 
official. 

shall be properly secured with railings and toe 
( 2 ) He shall not, 

boards, 
( a ) depute another person to perform his ( 3 ) The top end of each ladder or ladder sec 

work without the sanction of his supe tion shall extend not less than one metre above 
rior official; 

the platforin . 
(b ) absent himself without having previous ( ) Landing platfornis Or cages shall be pro 

ly obtained permission from such offi vided on ladders of more than 6 metres to a maxi 
cial or without having been relicved by mun unbroken length of 9 metres , 
a duly competent person ; and 

(5 ) All landing platforms shall be cquipped 
( c ) without permission from such official, with railings and toe -boards so arranged as to 

perform during luis shift, any duties give safe access to the ladder . 
other than those for which he has been 
appointed . 

27 . Safety belts and life lines. - Every person 

who works above the first girt of a derrick or mast 
( 3 ) He shall, on the appearance at his place 

shall be provided with approved type of safety 
of work any hazardous condition , take prompt 

bell and lifeline and shall use the same unless he 
corrective measures to eliminate the hazard . 

is otherwise protected against the danger of fall 

ing from a height, 
CHAPTER IV -- DRILLING 

28 . Escape line. -- Every derrick shall be pro 
24 . Derricks. - ( 1 ) Every part of a derrick vided with an escape line installed in such a man 
shall be of sound construction and adequate ner as to lead away from the derrick . 
strength and shall be maintained in safe working 

29. Weight indicator. - On every drilling rig 
order . 

a weight indicator shall be provided and used to 
( 2 ) The derrick shall be firmly connected to register a close indication of the load suspended 
a rigid foundation and shall be adequately secur from the hoisting line. 
od to prevent it from overturning because of wind 
velocity . 

30 . Escape exits , - - The rig floor area and each 

drawwork engine floor area shall have not less 
25 . Derrick platforms and floors, - ( 1 ) On 

than two escape exits placed on opposite sides of 
cvery derrick or portable mast, a platform at least the rig to give unobstructed escape , 
0 .60 metres wide shall be provided on at least one 
side of the crown block . The platform shall be 31. Guardrails, handrails and covers, - ( 1 ) 
equipped on its outer cdges with a two-rail rail Floor openings and floor holes shall be guarded 
ing at least one metre high and toe -board 0 . 15 by a standard railing and toe board and or cover, 
metre high . 

( 2 ) Every open sided floor or platform 1 . 8 
( 2 ) On every derrick or mast, platforms shall metres or more above adjacent floor or ground 
be provided for persons to stand on while they level shall be guarded by a standard railing. 
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( 3 ) On the inside of all mud tank runways 
standard railing shall be provided unless other 
means are available to prevent a person from 
falling into the niud tanks. 

(4 ) Open - sided floors, wall ways, platforms or 
runways above or adjacent to dangerous equip 
ment and similar hazards shall be guarded with 
standard railing and toc - board . 

32 . Draw -works. ( 1 ) The draw -works shall 
be fitted with a suitable device with its control 
near the driller s stand to stop the draw -works in 
case of an emergency 

( 2 ) No draw -work shall be operated unless all 
guards are in position and maintained . 

( 3 ) If lubrication fittings are not accessible 
with guards in place , machinery shall be stopped 
for oiling and greasing . 

( 4 ) The brakes , linkage and brake flanges of 
draw -works shall be examined by a competent per 
son once at least in every 24 hours . If any de 
fect is discovered during such examination , the 
draw -work shall not be used until such defect is 
remedied . 


36 . Hoisting lines -- ( 1 ) All hoisting lines 
(wire ropes ) shall be visually examined by a 
competent person once in seven days and the 
superficial condition of the wires as to wear , cor 
rosjon , brittleness and fracture shall be noted . A 
report of every such examination shall be record 
ed in a bound paged book kept for the purpose 
and shall be signed and dated by the person who 
made the examination . 

( 2 ) If an any examination made as aforesaid 
there is discovered any weakness or defect by 
which the safety of persons may be endangered , 
such weakness or defect shall be immediately re 
ported in writing to the installation manager and 
until such weakness or defect is remedied the 
hoisting line shall not be used . 
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37 . Rigging equipment for material handling - 
( 1 ) Rigging equipment for material handling 
shall be checked prior to and during its use 10 
ensure that it is safe . 

( 2 ) Rigging equipment shall not be loaded in 
cxcess of its recoinmended safe working load . 


38 . Storage of materials . - ( 1 ) All materials 
stored in tiers shall be stacked , racked or other 
wise secured to prevent sliding, falling or collapse . 

( 2 ) Passage ways shall be kept clear to pro 
vide for the free and safe inovement of material 
handling equipment or persons. 


33. Cathead and catline . - - ( 1 ) Catheads 
operated inanually shall be equipped with a guide 
divider to ensure separation of the first warp of 
line or rope . 

( 2 ) The key seat and projecting key on a cat 
head shall be covered with a smooth thimble or 
plate . 

( 3 ) When a cathead is in use , a competent 
person shall be at the controls and in the event of 
any emergency, he shall immediately stop the ro 
tation of the cathead . 

( 4 ) The operator of the cathead shall keep his 
operating area clear and shall keep the portion of 
the catlinc not being used coiled or spooled . 


39 . Construction and loading of pipe racks. 
( 1 ) Construction of pipe racks shall be designed 
to support any load placed thercon . 

( 2 ) Adequate provision shall be made to pre 
vent pipe, tubular material or other round mate 
rial from rolling off pipe racks. 

( 3 ) No person shall go between pipe racks and 
a load of pipe during loading , unloading and trans 
ferring operations . 


34 . Tongs. - ( 1 ) Power tongs shall be used 
together with back -up tongs for tightening of pipe 
joints . 

( 2 ) Tong counterbalance weights and lines 
shall be provided with guards to prevent accident 
al contact. 

( 3 ) The ends of tong safety lines shall be secur 
ed with not less than three wire- line clamps . 

( 4 ) A tubular post shall be installed in front 
of driller s position so as to provide protection 
against tong swinging back in even of failure of 
safety line. 


40 . Rigging - up and rig dismantling.- - ( 1 ) The 
raising and installation of heavy loads shall be 
done during daylight unless adequate general 
lighting arrangements are provided at the place 
of work . " 

( 2 ) All loose parts shall be securely fastened . 

( 3 ) Guy lines, high lines , snub lines and such 
other lines as may be necessary shall not be ins 
talled within six metres of any electric transmis 
sion line . 

( 4 ) The exhausts of internal combustion en 
gines shall be provided with water quenched or 
other effective spark arrestors. 

( 5 ) High pressure circulatiog ſuid lines and 
steam lines shall pass underneath walkways , floors 
ind plattorins and shall be securely bolicd down). 


35 . Safety chains . - - All tongs, ends of rotary 
hose and suspension sheaves shall be fitted with 
safety chains to provide support in the event of 
failure of normal connection . 
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43. Control system for blowout preventers. 
( 1 ) All manual controls for inechanically operat 
od blowout preventers shall be located at least 
0 ,60 metres outside the Jerrick substructure . 
Instructions for operating the controls shall be 
posted prominently near the control wheel. 

( 2 ) All controls of power operated blowout 
preventers shall be located near to the driller on 
the derrick floor . 

( 3 ) A remote control panel for the blowout 
preventers shall also be installed at ground floor 
level at safe distance from the derrick floor. 

( 4 ) All controls for blowout preventers shall 
be clearly identified with suitable markers. 


( 6 ) Every drilling rig shall be provided with 
an automatic device which shall prevent the as 
cending travelling block to come closer than two 
metres to the crown block . 

17 ) While dismantling the rig thc wellhead 
shall be protected against damage from sliding or 
falling object. 

( 8 ) Components from aloft including nuts , 
bolts and cleats shall be lowered safely to the 
ground either singly bundled or in containers . 

41. Mud tanks and mud pumps... - ( 1 ) Mud 
tanks shall be so designed and installed as to 
provide positive suction to mud pumps . 

( 2 ) All mud pumps connected to a drilling rig 
shall be equipped with a safety pressure relief 
valve and an operating gauge in the system . The 
valve shall be set to discharge at a pressure not 
in excess of the established working pressure of 
thc pump, pipe and fittings . 

( 3 ) The discharge from a safety pressure relief 
valve shall be piped to a place where it will not 
endanger persons. 

( 4 ) There shall be no valve between a pump 
and its safety pressure relief valve . 

42 . Blowout prevention equipment. - ( 1) In a 
well after the surface casing is set no drilling shall 
be carried out unless blowout prevention equip 
ment is securely installed and maintained , 

( 2 ) Blowout prevention cquipment shall at 
lcast consist of, - 
( a ) onc bag type preventer for closing re 

gardless whether drilling equipment is 

in the hole or not, 
(b ) one blind ram preventer for closing 

against an open hole, 
( c ) one , piperam preventer located below 

the blind ram preventer for closing with 

drilling equipment in use in the hole. 
( 3 ) The blowout prevention equipment shall 
include two seamless steel pipes at least 50 milli 
metres in diameter and connected to the blowout 
preventer assembly, one for the bleeding off pres 
sure and one for killing the well. The pipes shall 
be straight and lead to opposite side of the drill 
ing platform . Each pipeline shall be located be 
low at least one set of blowout preventers. 

( 4 ) Each pipeline shall consist of components 
having a working pressure cqual to that of the 
blowout preventers . 

( 5 ) The bleed -off line shall be securely tied 
down and connected to a suitable manifold which 
shall permit the flow to be diverted through a full 
opening line or through either of two lines cuch 
collaining in adjustabk choke ind connected tu 
a miud tank through a mu - uus separatur . 


44 . Testing of blowout prevention equipment.-- 
( 1 ) The blowout prevention equipment including 
pipes and control valves shall be pressure tested : 
( a ) During initial justallation and subse 

quent installations to working pressure , 
bag type preventors to 70 per cent work 

ing pressure. 
(b ) Before drilling out cement from any 

string of casing to maximum calculated 
pressure that the casing can be subject 

ed to . 
(c ) Following repairs that require discon 

necting a pressure seal 10 working pros 
sure ; bag type preventers to 70 per cent 

of working pressure . 
( 2 ) The blowout preventers equipment includ 
ing pipes and control valves shall be function 
tested as follows - - 
( a ) blind ran type preventers once each 

trip . 
( b ) pipe ram type preventers at least once 

daily , 
( c ) bag type preventers on the drill pipe , 

once in seven days . 
(2 ) Full particulars of all tests mentioned above 
shall be recorded in the daily report and in the 
case of a pressure test, the pressure applied and 
the duration of test shall also be recorded . 

( 4 ) If during test any blowout prevention 
equipment is found to be defective , it shall be 
macle serviceable before operations are resumed . 


15 . Precautions against blowout, - - ( 1) The fol 
lowing control equipment for the drilling mud , sys 
tem shall be installed during drilling operations : 
(a ) pit level indicator registering increase 

or reduction in the drilling aud volume, 
Il shall include il visual and nucliv wam 
ing device near the riller s stand ; 
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( lo ) a device 10 accurately casilse the vo those presence is cleemed 110cessary for controll 

lunic of mud required to keep the well ing blowout shall be immediately withdrawn from 
filled at all times: 

the well, 
( c ) a gas detector or explosimeter at the (2 ) During the whole time that any work of 

primary shalo shaher and connected to controlling a blowout is in progress the following 
audible or visual alarni near the driller s precautions shall be taken : - 
stand ; 

( a ) a competent person shall be present ( 11 
( d ) a device to ensure continuous filling of 

the spot throughout; 
well with mud when the string is being 

( b ) an area within 500 metres of the well 
pulled out: 

shall be demarcated as danger zone; 
( e ) a control device near the driller s stand 

(c ) all electrical installations within the 
to close the mud pump when the well 

danger zone shall be c-energised : 
kicks ; 

(d ) approved safety lamps or torches shall 
( f ) if the control equipment mentioned 

only be used within the danger zone ; 
above indicate that formation fluids are 

( e) no naked lights or vehiculal trallic shall 
entering the well , immediate steps shall 
be taken to control the well . 

be permitted within the danger zone ; 

( 1 ) a competent person shall Escertain the 
( 2 ) ( a ) The manager of overy mine in which 

condition of ventilation and presence of 
blowout prevention equipment is installeil. shall 

gases with in approved instrument so far 
submit to the Regional Inspector, within 60 days 

as safety of persons is concerned; 
of the coming into force of these regulations or 

( g ) there shall be available it or near the 
in the case of a new installation , within 30 days 

place , two closed circuit respirators for 
of the installation standing orders specifying the 

usc in emergency: 
action to be taken when a well kicks and the duties 
of cach person employed on the rig and such other 

(h ) adequate fire- fighting equipment shall lie 
persons as may be necessary for blowout drills 

made available, 
and actual emergencies . 

47. Drilling vperations .: - ( 1 ) Al the beginning 
(b ) The Regional Inspector may , by an order 

of shift the instruments and controls at the driller s 
in writing approve of such standing 

sand, draw works, mud pumps, hoisting line , 
order, either in the form submitted to 

cutline and blowout prevention equipment shall be 
him or with such additions and altera 

examined by the driller and he shall satisfy hiin . 
tions as he may think fit: the standing 

self that they are in good working order . 
orders so approved shall be enforced at (2 ) Driller shall never engage the rotary clutch 
the mine , 

without watching the rotary table . 
( c ) A copy of the standing orders shall be 

( 3 ) Tools or other materials shall not be carried 
posted prominently near the rig . 

up or down a ladder unless properly secured to 
( 3) Each person employed on a rig shall have 

the body , leaving both hands free for climbing, 
an adequate understanding of the warning signs 14 ) The hosting line shall not he in direct cont 
of a kick , the standing orders , the blowout preven act with any derrick member or material in the 
lion equipment and be able to operate the controls derrich except the crown block and any travelling 
for blou out preventers , Blowout prevention drill block sheaves , a line spoler. á line stabilizer or 
shall be conducted for this purpose once in seven weight indicator 

( 5 ) Every rig shall be equipped with it sately 
( 4 ) (a ) Suitable control valves shall be kept valve (kelly cock ) with connections for each type 
available near the well which can be used in case op tool joint being used , 
of cmergency to control the well . 

16 ) During drilling operations all necessary 
( b ) when running- in or pulling out tubing , steps shall be taken to prevent explosions , blow 

a gate valve and tubing hanger shall be outs or other destruction , 
preasyembled and kept readily available 
at the well. 

17 ) ( a ) When cementing, 700 person shall be 

allowed on the rig floor , near the wellhead or near 
( c ) During drilling a hach -pressure valve the cementing equipment except those actually en 

shall he hent available with (m be gaged on the operation . 
Cou " ted to the top of drill pipe . 

( b ) All high pressure nipes litted with llexi 
46 . Precautions after a blowout has occurred . - - 

ble joints shall be suitably inchored and 
( 1 ) On the appearance of signs inclicating that a 

pressure tested hefore cementing orcra 
well is blowing out, all persons other than those 

cions commence. 
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(6 ) Normal work at the well shall not be res 
umed until firing of the charge has been conipleted 
and the official has removed the perforation equip 
ment from the site . 


48 . Drill stem Tests , — ( 1 ) Prior to the com 
mencement of drill stem test, the blowout preven 
tion equipment shall be pressure and function 
tested . 

(2 ) Fire- fighting equipment shall be kept readily 
available for immediate usc. 

(3 ) No person other than those required for the 
test shall be admitted on the drilling floor, 

( 4 ) The test line shall be securely anchored at 
each end and at cach 9 .0 metres interval. The 
kelly hose shall not be used as part of the test 
line. 

( 5 ) The test line and valves shall be examined 
by a competent person and no test shall be taken 
if any defect is discovered until such defect is rec 
tified 

( 6 ) Initial opening of drill stem test tools shall 
he restricted to daylight hours only . 

( 7 ) When oil or gas has been recovered during 
a drill-stem test, the drill pipe shall not be pulled 
unless steps are taken to ensure that there is 110 
possibility of oil or gas being present in the drill 
pipe. 

(8 ) Gas produced to the atmosphere for a period 
exceeding ten minutes during a drill sten test shall 
be burned through a flare -line. 

CHAPTER V .. . PRODUCTION 
49 . Well completion by perforation - -- ( 1 ) Ex 
plosives used in well - perforation shall be trans 
ported in suitable containers . 

(2 ) No person other than a competent person 
authorised for the purpose shall handle, transport 
and use explosives meant for well- perforation . 

(3 ) Well- perforation operation shall carried out 
under the direct personal supervision of an oflicial 
authorised for the purpose , 

( 4 ) Before the commencement of perforation 
operation , the official shall see that :- - 
(a ) the well filled with Aud (mud , water oil) 

up to the wellheal; 
( b ) the blowout prevention equipment is 

pressure and function tested ; 
(c ) the perforation guin can be safely lowered 

down the well ; 
(d ) a lubricator is provided at the wellhead 

to afford a seal on the wireline of the 

perforation gun ; and 
(e ) all equipment including drilling rig, pipe 

rack , and cabin used for perforation are 
elliciently earthed ; electrical bonding is 
established between equipment and well 
head before connecting up explosive 

charges. 
(5 ) Well-perforation shall not be carried out 
during night hours or under conditions of thunder , 
high winds and heavy rain . 


50 . Well testing . - ( 1 ) Before commencement 
of testing of well, the christmas tree , flowliness 
and associated fittings shall be pressure - tested to 
the maximum pressure anticipated at the surface . 

(2 ) Well testing shall be done under direct 
personal supervision of the installation manager 
he shall sec that, 

( a ) testing is done during day light hours , 
(b ) flowlines are firmaly anchored to the 

ground , 
( c ) the separator safety valve is in good wor 

king order and properly adjusted . 
(d ) adequate facilitics are provided to safely 

collect the well products in tanks or 

pits , and 
(e ) adequate fire fighting equipment is red 

dily available for immediate ike. 
( 3 ) During well testing, in the cvent of any oil 
or gas show , immediate steps shall be taken to bring 
the well under control. 

51. Group gathering stations . — ( 1) When it is 
intended to construct any new group gathering 
station for oil and or carry out alterations at any 
group gathering station , the owner, agent or man 
ager shall not less than 60 days before such cons 
truction or alteration , give notice of such inten 
tion to the Regional Inspector , 

( 2 ) The notice shall contain detains of produc 
tion facilities, measures for protection against fire , 
bursting or failure of equipment, dangerous ac 
cumulation of inflammable vapour, air and water 
pollution . 

( 3 ) The notice shall be accompanied by a plan 
showing the name and location of the production 
facilities, the name of each well connection to the 
station and any railway, public road or public 
works lying within 60 metres of the station . . 

(4 ) If the Regional Inspector, by an order in 
writing so requires, such additions or alterations 
shall be made to the installations as he may specify 
in the order. 

52 , Precautions during acidizing operations.- - 
( 1) Acidizing operations at a well shall be carried 
out under the direct personal supervision of an 
offial authorised for the purpose . 

( 2 ) Prior to acidizing Operations , all pressure 
lines and associated equipment shall be tested to 

pressure one and a half times the expected wor 
kin pressure , 
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( 3 ) A un-return valves shall be installed in ( 3 ) In the tank vehicle loading and unloading 
the treating line as close to the wellhead as prac area all oil pipepines , filling and delivery hoses or 
ticable. 

vietal pipes, metallic loading arms, swivel joints, 

tanks , chassis of lank vehicle sliall be electrically 
(4 ) The oflicial shall sce that 

continuous and bę efliciently earthed , 
( a ) no purson other than those required for 

14 ) No mechanically propellent tank vehicle 
acidizing operation remain in the vici 

shall be loaded or unloaded until its engine has 
nity of the well . 

been stopped and battery isolated from the clec 
(b ) cvery person handling acid is provided trical circuit. The cugino shall not be restarted 

with ind uses protective outer clothing , und battery shall not be connected to the electrical 
gloves and footwear , and 

circuit until all tanks and valves have been secu 

rely closed . 
( c ) an adequate quantity of lime is re : dily 

available and userl to neutralize any 15 ) Adequate fire - lighting cquipinent shall be 
acid spilled . 

hept readily available during loading and unload 

iny of tank vehicles for immediate use . 
53. Precautions during fracturing operations. - . 
( 1) Fracturing operations at a well shall be carried 55 . Welllicad storage tanks , - -11 ) ( a ) Every 
out under the direct personal supervision of an 

tank for the storage of crude oil in bulk 
official authorised for the purpose . 

shall be constructed of iron or steel in 

accrdance with specifications approved 
( 2 ) Prior tu fracturing operations, discharge 

in writing by the Chief Inspector. 
pipeline upio the last valve on the wellhead shall 
be tested to a pressure one and a half times the (b ) The tanks shall be erected on firm foun 
expected fracturing pressure . 

dations or supports of non -combustible 

material in accordance with sound eng 
( 3 ) A non - retts11 valve shall be installed in 

ineering practice . 
cach discharge linc as close to the wellhead as 
practicable . 

( c ) The height of a storage tank shall not ex 

ceed one and a half times its diameter 
( 4 ) All discharge or bleed - off lines shall be 

or twelve metres whichever is less . 
securely anchored . Blced -off lines shall discharge 
into open tanks or to a pii. 

Explanation — For the purpose of this clause 

the height of a tank shall be the height from 
( 5 ) During fracturing operation , the official its bottom to top curb angles, 
shall see that within 30 metres of the well, - - 

( d ) An air space of not less than 5 per cent 
(a )) no person other than those required for 

of the total capacity of the tank or the 
fracturing operation remain , 

space prescribed in the specification re 

ferred to in clause , ( a ) whichever is less , 
(b ) no naked light or other sources of igni 

shall be kept in cach tank . 
tion is permitted , 
( c ) all electrical equipinent is 

( 2 )(a ) Every storage tank after being installed 
deenergised , 

or re -installed before being put into 
and 

use, shall be tested by water pressure by 
( d ) adequate fire -lighting equipment is avail 

a competent person to ensure that it is 
ablo for immediate use . 

free from leak and suitable for storage 

of crude oil. 
(6 ) Pumping units shall be located crosswind 
at least 30 metres from the wellhead and pump 

(b ) A report of such cest shall be maintained 
ing shall be done during daylight hours. 

in a bound pageid book kept for the 

purpose and signed and dated by the 
54. Precautions during loading and unloading 

pierson making the test, 
of tank vehicles with oil : 

(3 )(a ) Every above ground lank shall be en 
( 1 ) Every tank vehicle , while it is being loaded 

closed with a dyke or bund constructed 
or unloaded and until its valves have been shut 

above the ground level with a contain 
and filling pipe and discharge faucets closed , shall 

ment volume equivalent to the maxi 
he aiten :Jed by a competent person authorised for 

mum capacity of the largest tank within 
the purpose . 

the enclosure . 

( b ) All onclosures mentioned in clause ( a ) 
( 2 ) Loading and unloading of tank vehicles 

shall be provided with proper drainage 
carrying oil shall be performieri during daylight 

system to prevent accumulation of oil or 
hours , 

water in the enclosures, 
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(4 ) Every storage tank , including its roof and 
all metal connections shall be electrically connec 
ted with the carth in an efficient manner, 


57. Artificial lifting of oil. - ( 1 ) A properly 
constructed working platformi shall be provided 
at the well where artificial lift equipment is to be 
used , 

(2 ) No repairs , lubrication or greasing shall be 
done unless the pumping unit is stopped . 

(3) All surface control valves for gas lift , 
intermittent gas lift or free plunger lift systems 
shall be clearly marked for ready identification . 


( 5 ) Every storage tank shall be protected aga 
inst lightning by suitable lightning arrestors . 
(6 ) (a ) No person shall enter a tank for clean 

ing or inaintenanc ; unless the tank has 
been examined by a competent person , 

found to be gas -free and safe for entry . 
(b ) When it is necessary to enter into a tank 

which is not gas- free or in which the 
oxygen content is less than 19 per cent, 
persons who are required to enter the 
tank shall be provided with self- contain 
ed breathing apparatus or a full face 
piece mask with a presvure supply of 

respirable air. 
(c) During the time that any work of clean 

ing or maintenance inside a tank is in 

progress.- - 
(i) a competent person who is qualified 

to administer artificial respiration and 
first-aid shall be present on the spot 

throughout , and 
( ii ) approved portable hand - lamps shall be 

exclusively used in such work . 


58 . Temporary closure of producing wells. 
( I ) When it is intended to close temporarily any 
producing well, it shall be filled with mud ,water 
oil so that the hydrostatic pressure of the fluid 
colunin verbalances the formation pressure to 
prevent leakage of oil and gas at the wellhead. 

(2) The control valves of the chistmas tree shall 
he completely closed and the control wheels shall 
be removed . 

(3 )(a ) The christmas tree shall be examined 
for leakage once in 15 days hy a competent person 
authorised for the purpose . In case any leakage 
is detected during such examination the competent 
person shall take immediate steps to stop it . 

íb ) A report of every such examination shall 
be recorded in bound paged book kept for the 
purpose and shall be signed and dated by the person 
who made thc examination . 


56 . Well servicing operations.-- - ( 1 ) Every der 
rick or mast shall be carefully examined by a com 
petent person before it is used for well servicing 
operation . Guy ropes shall be fastened to the der 
rick or mast. 


( 2 ) In respect of Hoisting Equipment the fol 
lowing provisions shall apply : 

(a ) the crown block , travelling block , wire 
lines, hooks and clevators shall be carefully exa 
mined by a competent person before it is used ; 

(b ) when operations are carried out with a 
hoist and stationary derrick , the floor block shall 
be fastened to a substantial unchorage ; 

(c ) every person shall keep clear of the wire 
line between the drum and floor block ; and 

(d ) no person shall stand near the line during 
swabbing, scraping wax or otherwise using bailing 


59. Plugging requirements of abandoned wells . -- 
( 1 ) When it is intended to abandon a well . — 
(a ) all permeable formations shall be isolated 

with cement, 
(b ) a cement plug of minimum length of 50 

metres shall be placed at the bottom 

of the well ; 
(c ) a cement plug of a minimum length of 

50 metres shall be placed across the 

shoe of the surface casing; 
(d ) all casing shall be cut off one metre 

below ground level and capped with 
a threc metre cement plug and a welded 

plate , and 
(c ) cased walls may be abandoned by plac 

ing a bridge plug above the top of 
perforations capped with a three- inctre 

cement plug 
(2 ) Every abandoned well shall be clearly 
identified at site . 


line , 


( 3 ) In respect of handling tubings. 

( a ) the casing pressure shall be bled off before 
pulling out tubing , and 

(b ) a master gate valve and tubing hanger shall 
be pre - assembled and kept readily available at the 
well for immediate use in case the well kicks dur 
ing pulling out or running - in tubings. 


CHAPTER VI- TRANSPORT BY PIPELINES 


60. Application — The regulations in this chap 
ter apply only to the transport of petroleum and 
natural gas hy means of pipelines within any mine 
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as detailed under regulation 11 und also from any less than two such markers shall be visible from 
mine to any refinery or premises of any primary any point along the route. 
consumer of natural gas . 

( 3 ) Where the Chief Inspector is of the opinion 

that it is in the interest of public safety so to do , 
61. Right of way to be acquircu . No pipeline 

he may , by an order in writing require the owner , 
and installation connected with a pipelinc shall 
be constructed without acquiring the necessary 

agent or manager tu relay , renew or repair such 

pipeline in accordance with requirements as may 
land and rights for construction and access for 

be specified in such order . 
inspection , maintenance, repairs and patrolling 

65 . Emergency procedures for pipelines.- 1 ) 
62. Approval of the route and design of pipe The manager of every mine in which any pipeline 
lines. - ( 1 ) No pipeline shall be laid except with is laid for transport of oil or natural gas, shall sub 
the permission in writing of the Chief Inspecior mit to the Regional Inspector, within 60 days of 
and in accordance with such conditions as lic inay the coming in to force of these regulations or in the 
specify therein . An application for permission case of a new installation within 30 days of the 
under this sub -regulation shall be accompanied installation, energency procedures specifying the 
by two copies of an up -to -date plan of the area action to be taken in the event of fire , uncontrolled 
where pipelines are proposed to be laid , showing escape of oil or gas from the pipeline, bursting or 
the proposed route , extent of land over which right damage to the pipeline. 
of way has been acquired and also a note contain 
ing details of construition , testing and provisions 

( 2 ) The Regional Inspector may , by an order in 
proposed to be made for the maintenance and 

writing approve of such emergency procedures 
patrolling of pipeline , protection against uncontrol cither in the forin subunitled to him or with such 
led escape of fluids from the pipeline and pressures 

additions and alterations as he may thin fit , 
in excess of those for which the pipeline is to be 

the emergency procedures so approved shall be 
designed , as also measures for prevention and enforced at the mine, 
control of fire. 

· CHAPTER - VII- — FIRE PROTECTION AND 
(2 ) Where it is proposed to lay pipelines 

PREVENTION 
within 45 metres of any railway or any public 
works in respect of which this regulation is appli 66 . Danger from flammable material.- - ( 1 ) Ex 
cable by reason of any general or special order of cept for the fuel in the tanks of the operating 
the Central Government or of any public road or equipment, no flammable fuel shall be stored with 
building or of other permanent structure not in 30 metres of well bore . 
belonging to the owner of the ininc, every appli 
cation for perinission under sub - regulation ( 1) 

(2 ) Safety cans shall be used for handling and 
and the accompanying plan shall also specify the 

use of flammable liquids. 
position of pipeline in relation to the railway , 

( 3 ) Drainage from any fuel storage shall be 
public road or works or building . A copy of the 

in a direction away from the well and equipment. 
application shall also be sent in the case of a rail 
way, to the railway administration concerned , ( 4 ) An area within 16 metres of any oil or gas 
and in the case of any public works as foresaid , to well and every ſuel tank storage area shall be kept 
such authority as the Central Government may free of dry grass , leaves , weeds and other com 
by general or special order direct . 

bustible material. 


( 5 ) A flammable liquid within the classification 
of Class A or Class R petroleum shall not be 
used for clcaning purpose without prior permission 
in writing of the installation manager. 


63 . Design of pipe inc and fittings ( 1 ) Al 
pipelincs, values , flanges and other fittings shall 
conform to Indian Standards specification or 
such other specification as the Chief Inspector 
may recognise . 

(2 ) Scraper launching and or receiving traps 
shall be fitted with positive pressure- relase indi 
cator fixed to the opening door . 


64. Laying of pipeline.-- - ( 1 ) Pipelines shall 
be laid at luas . 1 . 2 metres below the ground level 
except where laying thereof above the ground 
level is necessary for any special condition . 

(2 ) The route of Inderground sections of a 
pipeline shall be indicated by markers and not 


67. Precautions against lammable gas. - ( 1) 
No person shall enter or he permitted to enter any 
cellar, sump, pit or any confined space or zone O 
hazardous arca or the area wliere a flare has become 
accidentlly extinguished , unless a test with an 
explosimeter or other approved instrunient made 
by a competent person indicates that the area is 
safe for persons io enter. 

( 2 ) Where my test mentioned in sub -regulation 
( 1 ) shows the concentration of Hammable gas to 
exceed 20 per cent of the lower flammable limit, 
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the supply of cle . tric energy shall be cut off imme 
diately from all cables and apparatus lying within 
30 metres of the installation and all sources of 
ignition shall also be removed froin the said arca . 
Normal work shall not be resumed unless the arca 
is made gas -frec . 


68. Safe distanco .-- -( 1 ) No person shall snoke 
within 30 metres of any well , separator, oil storage 
tank or other unprotected sources of Hammable 
gases. In every mine smoking and no smoking" 
area shall be clearly demarcated ; 

( 2 ) No naked light or open fire shall be per 
initted within 30 metres of any well or any place 
where oil is storedl; 

( 3 ) No flame-type heater, crude oil treater or 
other flame-type cquipment he placed within 25 
inetres of any well, separator, crude oil storage 
tank except wnere such flanie - type equipment is 
equipped with flame arrestors , 

(4 ) Flares shall be sited hot less than 90 metres 
from process units or storage tanks . 


or special order and shall specify the precautions 
to be observed and procedure to be followed during 
welding or cultiling work . 

( 4 ) No welding or cuiting work shall be under 
taken in any hazardous area unless the area is 
duly examined and found gas- Tree by a competent 
person authorised for the purpose . A report of 
every such examination shall be recorded in a 
hound pagcd book kept for the purpose and shall 
be signed and dated by the person making the 
examination . 

(5 ) During velding and cutting operations the 
welder shall see that, -- - 
(a ) all lurmpbie material, oil, grease , oil 

soaked curth are removed from the area ; 
(b ) no meinbes, lighters or smoking appara 

tus or any other ource capable of ignit 
ing flammable vapour is pumiitted in the 

area ; 
(e ) adequat. precautions are taken to pre 

vent fires being started by spaiks , slag 

or hot metal ; 
( d ) adequate nuinber wf fnum or dry -chemi 

cal type lire extinguishers are readily 

available for inuediate use ; 
( e) when operations are carried out in conti 

ned space , adequate ventilation by mo. 
chanical means is constantly provided 
to prevent accumulation of flainiable 

gas ; and 
(f) when Sperations are carried out on pipe 

line which contained flamunable liquid 
or gas, the pipe is disconnected or blin 
ded , the line is isolated , drained or 
purged with inert gas cr water before 
hot work and adequate precautions are 
taken agains . pressure build -up in the 

line while hot work is in progress . 
(6 ) The installation münager shall ensure that 
where hot work permits are issued , welding and 
cutting operations are carried out in accordance 
with the said permit . 


69. Precautions against fire : - ( 1 ) Where an in 
ternal combustion cngine is located within 25 
metres of any well, separator, storage tank ,---- 
( a ) its exhaust pipe shall be insulated or 

sufficiently cooled and the end of the 
exhaust pipe shall be directed away from 

the wellieud ; and 
(b ) its exhaust manifuld shall be shielded to 

prevent its contract with liquids or gases 

which might otherwise fall in it. 
( 2 ) Where : diesel engine is located within 25 
metres of a well it shall be provided with an 
air -intake shut-off valve with readily accessible 
remote control. 

( 3 ) Water-bath heaters shall be provided with 
suitable device for reinote ignition of burners. 

(4 ) All plant, machinery, stcel derricks and 
masts shall be effectively parthed for the dissipa 
tion of static electric charges. 


70 . Precautions during welding. - ( 1 ) No person 
other than a content welder duly authorised in 
writing by the manager or installation inanager 
shall carry out welding or cutting work requiring 
use of flame or electric welding pparatus , 

(2 ) No welding or culting work shall be under 
taken by any welder in any classified hazardous 
area unless a written perinit . hereinafter called , 
hot work permit , is issued to the welder by the 
manager or installation manager, Copies of hot 
work permits shall lic entered in a bound -paged 
book kept for the purpose . 

(3 ) Hot work permit shall be in a form as 
may be prescribed by the Chicf Inspector by general 


71 . Fire fighting equipment.----( 1 ) At every 
drilling rig at least four foam or dry chemical type 
fire extinguishers shall he conveniently located . 

( 2 ) At every work - over rig at least two foam or 
dry chemical type fire extinguishers shall be pro 
vided . 

( 3 ) Foam shall not be used to extinguish elect 
rical fires. 

( 4 ) At cvery fixed installation or group gathc 
ing station , 225 compressor station , storage tanks, 
: water ring main with static water storage at 
site feeding hydrants and water monitors shall be 
provided . 
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ty notification in the Olliviai Gazette specify 
appliances , equipnicnt, machinery or other mate - . 
rial that are or may be used in a mine which shall 
be of such type , standard and make as approved by 
u : Chief Inspector by i general or special order 
in where any slici appiance , cquipment, machi 
ncy or other material as been specilied by the 
( liret inspector 210 appijance , cquipment, machi 
ne ! y or material other than that approved by the 
( hiel Inspector as aloresaid , shall be used in any 
wine. 

( 2 ) Where in the opinion of the Chief Inspector 
or Regional Inspector any appliance , equipment, 

nachinery and other material not notificd under 
Lillegulation it is likely to endangcr iite or 
safety of any pron 1) ployeu in any minc, the 
Chief Inspector may , by un crder in writing prohi 
bit the use of such appliance, equipment, machi 
Riy os material in any mine . 


( 5 ) Fixed -roof storage tanks shall be provided 
with fixed foam convictions . 

(0 ) Where the Regional Inspector may so re 
quire , Uic Owner . agent til manger shall also 
muntain monilo tito lighting cquipat and ani 
Cilily appliances at the milie . 

( 7 ) (a ) A competent persu still alla at least 
in every three months Xul .11° Every lue- extingui 
shier 11d slaill (lischarge and refill it as often as 
may be necessary to ensure that it is in proper 
working order. 

(b ) A report of every such Vitrination ( i rofil 
ting shall be kept in a bound paged book hept for 
the purpose and shall be signed and dated liy thi 
person making the examination or relilling , 

72 . Use o filc fighting equipment. - -Every 
person employed at any drilling, work - over 
rig , well -head installation , group gathering flation , 
Norage tank or ( il such work whore tire lighting 
equipment may be required to be used , shall be 
trained in the use or such equipment. Regular fire 
drills shall be held for this purpose . 

73 . Contingency plan to fire.- - ( 1) The 
manager of every mine shall or when required by 
the Regional Inspector , frame á contingency plan 
for fire and submit a copy thereof to the Regional 
Inspector, who may approve it either in Uic form 
submitted to him or with such additions or altera 
tions as he may seem fit , 
(2 ) The contingency plan shall contain , - 
( a ) organis . stime plan cičarly stating the line 

of command and the responsibilities of 
cach person involved in case of emer 

gency situations, 
(b ) equipmen : plan clearly stipulating to 

equipment s make and type, capacity . 
location . correct operation and field of 
operation ; 


75 . Classification of hazardous area . — After the 
w ing into force of these regulations, the cas 
d ] Phr mine . be classified into different zones 
according to the degree of probability of the pre 
sence of hacırdous atnospliere by the Chief Ins 
pector or a Regional Inspector assisted by such 
assistants and after such investigation as he may 
consider necessary . 

76 . Use cloctric .:l equipment in hazardou : 
area .- - ( ) No clectrical cquipinent shall be usca 
in Wt hazardous area . 

( 2 ) In every zone 1 and zone 2 hazardous area , 
only flame proof electrical apparatus and cquip 
nient shall be used 

77. Guneral provisiuni abrut construction and 
maintenance of machinery - - All parts and working 
guar whether five or movable including the an 
< livring and fixing appliances . of all machinery 
un apparatus used as or forming part of the 
equipment of mine and all foundations in or to 
which ny ruch appliances are anchored or fixed 
shall be of good construction , suitable material of 
adequate strength and free froni visible defcct and 
shall he propeily maintained , 


(c ) action plan clearly stipulating 

- - tatill and communication system , 
- - wystem of potifying the authorities, 

the duties of caclı person involved , 
vien and how the equipment shall be 
used and when and how the action 
shall be carried out. 
myrdolines for terminating the action , 

and 
{(I) plan for training of personnel and for 

druls. 


78 . Internal conibustion engines -- - ( 1) Internal 
combustion engines of over 30 horse power, shall 
he provided with means other than manual for 
starting them : 

Provided that nothing in this sub -regulation 
shall be deemed to prohibit mannual starting in an 
emergency 

( 2 ) Where Cunpressed air is used for sarting 
the engine, a 1101 - return valve shall be provided 
in the compressc :l air line as close to the cngine 
as practicable. 

( 3 ) The exhaust system of the engine shall be 
provided with suitable device to prevent discharge 
of open fanie and sparks from the exhaust. 


CHAPTER UIT-- MACHLINFRY . PI ANT AND 

EQUIPMENT 
74 . Use of certain machinery and equip . - pt - - 
( 1 ) The Chi : 1 Susp s m y tron time to time 
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(4 ) Adequate precaution : shall be taken to (5 ) No penon in close proximity to moving 
prevent accumulation of inflammable vapcu machinery still wear or be pernilled to wear loose 
near the internal conibustion engine. 

outer clothing. 
|(5 ) The clectricul accessories af an internal (6 ) No unauthorised person shall be permitted 
combustion enginc shall comply with the provi to unter any engine room vi in any way interfere 
sions of Indian Electricity Rules, 1956 . 

with the engin 
79 . Apparatus under pressure . - ( 1) All appa $ 1. Engine rooms ana their exits . - Every erl 
ratus used as or forming part of the equipuient of gine , motor , compressor and pump room , and 
a mine which contains or produces air, gas or every room in which highly intlammable material 
steam at a pressure greater than atmospheric pre are stored shall be kept clean and provided with 
ssure shall be s.) constructed , installed and main at least two exit . Every such exit shall be pio 
tained as to obviate any risk of lìre , bursting, ex perly maintained and kept free from obstruction . 
plosion or collapse or the production of noxious 
gases. 

82. Working and examination of machinery .. 

( 1 ) No machinery shall be operated otherwise 
( 2 ) Every air receiver shall be fitted with å 

than by or under the constant supervision of a 
safety valve and an air gauge which shows pre 

competent perzen . 
ssure in excess of the atmospheric pressure , 

(2 ) Every person in charge of any machinery , 
( 3 ) ( a ) The discharge line of gas compressor 

apparatus or appliance shall be before commenc 
shall be provided with a pressure relieving safety 

ing work see that it is in proper working order 
device ; there shall be no valve or fitting between 

and if he observes any defect therein , he shall im 
the compressor and its pressure relieving safety 

mediatcly report the fact to the installation mana 
device or between the device and point of discharge 

ger or other competent person 
as would render the device ineffective . 

( 3 ) Every person in charge of an air -receiver 
(b ) The pressure relieving safety device shall be 

shall see that no extra weight is added to the safety 
set up to open at a pressure not excceding 10 per 

valves and that the permissible pressure of air is 
cent above the maximuul allowable working pres 

not exceeded . 
sure . 

( 4 ) A competent person or persons appointed 
( 4 ) Every incoming gas line connected to any 

for the purpose shall , once at least in every seven 
gas compressor sliall be provided with a shut-off 

days, make a thorough inspection of ali ipachinery 
valve at a safe distance outside the compressor and plant in use and shall record the result thereof 
station . 

in a bound paged book kept for the purpose . In 
( 5 ) No repairs shall be undertaken in respect of 

respect of electrical machinery and plant, the 
any gas compressor and pipelines and fittings 

competent person shall be an engineer or electri 
connected to it inless the control valves on the 

cian holding qualifications specified in the Indian 
inlet and discharge lines are closed and securely 

Electricity Rules, 1956 . 
locked . 

CHAPTER IX - GENERAL SAFETY 
80 . Precautions regarding moving parts of 

PROVISIONS 
machinery . - - ( 1 ) Every winch shall be provided 

83. Housekeeping. – ( 1) Loose material which 
and used with a stopper, pawl or other reliable 

are not required for use shall not be placed or left 
holder . 

so as dangerously to obstruct workplaces and pas 
(2 ) Every flywheel and every other dangerous 

sageways . 
exposed part of any machinery used as or forming ( 2 ) All projecting nails and ends of railings 
part of the equipment of a mine shall be adequate shall be bent over to prevent injury . 
ly fenced by suitable guards of substantial constru 
tion to prevent danger and such guards shall be 

(3 ) Scrap, waste and rubbish shall not be 
kept in position while the parts of the machinery 

allowed to accumulate in workplaces, access or 
are in motion or in use but they may be remov 

egress . 
ed for carrying out any examination , adjustment ( 4 ) Workplaces and passageways that are slip 
or repairs if adequate precautions are taken . pery owing to oil , mud or other causes shall be 

cleaned up or strcwn with sand , sawdust or the 
( 3 ) No person shall be allowed to repair, adjust, 

like . 
clean or lubricate machinery in motion where there 
is risk of injury . 

( 5 ) Portable equipment shall be returned after 

use to its designated storage place . 
(4 ) No person shall be allowed to shift or ad 
just a driving belt or rope while the machinery is (6 ) Equipment, tools and small object shall not 
in motion unless a proper mechanical appliance be left lying abou where they could cause an 
is povided for this purpose . 

accident cither by falling or causing person to trip . 
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84 . General lighting . – Adequate geneial light 
ing arrangen els shall be provided during work 
ing hours where the natural lighting is insufficient 
at derrick floor, driller s stand and control panel, 
at monkey board , in every engine and pump house 
derrick sub -structure car blowout preventer con 
trols and at every place where work persons have 
to work , at any means of escape , access or egress. 

85. Electric lighting. — ( 1) Every electrical light 
ing apparatus shall be of a type approved by the 
Chief Inspector. 

( 2 ) The lighting fixtures installed in the mine 
shall comply with the provisions of the Indian 
Electricity Rules, 1956 . 


who may be coposed to the risk of injury, poison 
ing or disease arising from the operations shall be 
provided with ,. - - 
( a ) depending upon ihe risk , suitable protec 

tive equipmen : including respiratory 
protective equipnient, protectors, gloves 

and aprons . 
(b ) suitable protective outer clothing for use 

in rain and extreme weather conditions . 


92 . Supply and use of protective footwear, 
helnict and cquipmeni: - ( 1) The owner, agent or 
manager shall provide protective footwear, helmet 
and equipment fred of charge . 

(2 ) Every person provided with protective foot 
wear , helmet and cquipment shall wear the same 
while at work , 


86 . Standards of lighting. The Chicf Inspec 
tor may, from time to time by notification in the 
Official Gazette specify the standard of lighting to 
be provided any specified area or places in a 
mine. 


87 . Lighting in hazardous areas .- -- ( 1 ) No (i 
ghting fitting shall be allowed in zone O hazar 
dous areas, 

(2 ) No lighting ſitting other than ſlameproof 
lighting fitting shall be used in zone 1 and 2 hazar 
dous areas. 


93 . Protection against noise . - ( 1) The owrier , 
agent or manager shall take reasonably practicable 
Means to reduce the exposure of work persons to 
noise . 

(2 )(a ) No person shall cnter or be allowed to 
enter without appropriate car protection , an area 
in which the sound level is J15 decibels or more . 


( b ) No person shall enter or be allowed to cnter 
an area in which the sound level is 140 decibels 
or more. 


88 . Emergency lighting. - -Adequate number of 
self -contained portable hand lamps of approved 
type shall be made and kept available for imme 
diate use in emergency . 


( 3 ) The Chief Inspector may from time to time 
by notification in the ONicial Gazette specify the 
permissible noise exposures in any area or place 
in a mine, 


89 . Protective footwear.--- ( 1) No person shall 
go into or work or he allowed to go into work in 
a mine unless he wears a protective footwear of 
such type as may be approved by the Chief Inspec 
tor by a general or special order in writing. 

( 2 ) The protective footwear referred to in sub 
regulation ( 1) shall be supplied at intervals not 
exceeding six months . 


94. Communication .- - Eificient means of com 
munication shall be provided and maintained in 
good working order between manned installations, 
the office of the manager and other places of work . 
Wherever possible this shall be hy radio telephone 
and an alternative means of signalling shall also be 
provided 


90 . Protective helinet - ( 1 ! No person shall go 
into or work or be allowed to go into work in a 
drilling rig or work - over rig or rig building or rig 
dismantling or at such other place of work where 
there is a hazard from flying or falling objects 
unless he wears a helniet of such type as may be 
approved by the Chief Inspectoi by a general or 
special order in writing. 

(2 ) The he met referred to in sub - regulation ( 1 ) 
shall be supplied at intervals not exceeding three 
years , 

Provided that when a helyet is damaged during 
its legitimate use , it shall be immediately replac 
ed . 


95 . Safety belts and lifelines. - - Where any 
person can not be protectel against falls from 
heights by other means . the owner , agent or 
manager shall provide an approved safety belt suit 
able for the hazard exposure which shall be attach 
ed by means of it lifeline to a fixed anchor and 
adjusted to allo :y a drop not exceeding 1 . 8 metres 
in case of a fall . 


96 . Precautions against toxic dusts, gases and 
ionising radiation ( 1 ) The emission of toxic dust, 
gases , fumes ind ionising radiation shall be pre 
vented or controlled at source as far as reason 
ably practicable . 

(2 ) Every person liable to be exposed to toxic 
Hust, gases, fumes and ionising radiation shall be 


91 . Proiective equipment,-- Every person en 
gged in the operations and every other person 
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instinct d in the sufruekin ul: 11: 127s and toile 

tr . P. ! (09 :13 " ," 3 " : nuls 117 
niques by 1 rompeisnt person printed lv th 

willing , 
purpose. 

( b ) the flare-line shall be redeunately mercred 
( 3 ) The Chief Inspector way from time tu uc 

2011 provincd with a suitable means to 
by notification in the Oficial Gazette specify the 

proveni cxtinction of the lame; and 
permissible limits of exposure to toxic eluts , gases, 

( c ) when this. gas - fio in 
fumes and iovising radiations. 

intermittent, the 

llare-line shall the provided with a 
97 . Safety warning signs - - ( 1 ) Storage areas 

remote controlled clectrical ignition 
and containers ci toxic corrosive , flammable , 

Hevia to ensure continuous ignition of 
poisonous and radioactive material shall be pro 

any gasos 
perly labelled and appropriately storcu ac ording 

4 Fencisi - - -Pl ; The christre trec provid 
to content. 

dat any well shall be hepsi fenced witli access 
( 2 ) Warning signs shall be posted to denote gates securely locked , 
unusual hazardous situation , 

(2 Every lata - lach shall be provided with 
(3 ) Warning signs shall lic posied in arcas 211 ellicicnt fence or hurrier . 
where the use of personal protective equipment is 

( 3 ) The protected area urrounding every pro 
required . 

duction installatioil and storage tank shall be 
(4 ) Identification signs Vall be conspicuously proviend witli it wall or ferice not less than 1 . 8 
posted to locate emergency equipment. 

Hetrus in huight. 
98 . Protection against pocution of environ 

( 41 Precautioll, shall be taken to prevent any 

unauthorised person from havin 
ment. — ( 1 ) Any oil clischargeil from ? well dur 

CCCSN 10 any 

nic which has been duly it ncil 
ing its coinpletion , testing iind repairs shit! 11 
collected in suitably constructed and adequate ( 5 ) Every fence shell. Once at least in « very 
fenced disposal pits . 

seven days , be examined by a competent person . 
(2 ) No disposal pit shall be constructed within 

A report of every such inspection shall be recorded 

in a liound paged hook hept for the purpose and 
45 metres of an vil or gas well, not being an 

shall be signed and deal hy the person who made 
abandoned well or of any railway , public road 

the cramination . 
or of any public works or of other permanent 
structure not belonging to the ( mer , 

1o ) If any vouch ! rises as to whether any fence , 

guard , a harrier or gati: provided under these te 
(3 ) Formation water, oil, drilling fluid , waste , 

gulations is adequate , proper or secure , it still be 
chemical substances or refuse from a well , tank 

referred to the Chief Inspector for decision , 
or other production installation shall not be 
permitted , - 

CHAPTER X - MISCELLANEOUS 
( a ) 10 create a hazard to public licalth and 
safety: 

100 . General Safely . - -No person shall negli 

gently or wilfully do anytlung lihci; to wdlanger 
( b ) to run into or contaminate any fresty 

life or limb in them e 

negli 
water structure of body of water or ti 

gently or wilfully owaii in cu anihing neces 
remain in a place from which it might 

sary for the safety of th : . ..117 ; 
contaninate any fresh water or lody 

ile personý 

cinployed therein . 
of inter; and 
(c ) to run over or damage any land , high 

101. Surety and health clucation and instruc 
Wily or public road . 

lions.- -In every mind, water, and health educa 

tion and instruction progr:! )}! le ha !! lc orga 
( 4 )Gas produced at any installation shall not 

nisex emularly io male the workers safety - consci 
be permitted to discharge to the atmosphere unless 

OLS instil in broncs of creupational safey 
burned in accordance with sub -regulation (5 ) or il and haal li alivery level 
a nanncr otherwise approved by the Regional Ins 
pector . 

02. Place of wider : not to be listurbed . - - 
(5 ) Gas to be burncci referred to in stb - regu 

Wer in deidunt in il min results in serious 
lation (4 ) shall be discharged from a flare - line in 

11. dily injustice ihr ne r e persons or in any 
the following manner. 

loss of life , the place of accident synli not he dis 

turbel or altered befor the arrival or without 
( a ) the flare-line shall terminate with the this consen ! ( f :in 1119,)." Or Lulusy such disturbance 

vertical riser of at least o metres or such or alteration is necessary to prevent further acci 
greater height as may be required by rints , to m ove boilies ! { o rescue persons from 


Gcrieral Safe anything 

e 


l 


ectes 
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danger or unloss discontinuance of work at the 
place would seriously impede the working of the 
mine : 

Provided that should an Inspector fail to make 
an inspection within 72 hours of the time of the 
accident, work may be resumed at the place of the 
accident. 


105 . Chief Inspector to exercise powers of the 
Regional Inspector . – Any powers granted under 
these regulations to the Regional Inspector may 
be cxercised by the Chief Inspector or any other 
Inspector authorised in writing in that behalf by 
the Chief Inspector. 


106 . Appeals to the Chief Inspector -Against 
an order made by the Regional Inspector, under 
any of these regulations , an appeal shall lie to the 
Chief Inspector who may confirm , modify or 
cancel the order. Every such appeal shall be 
preferred within 15 days of the receipt of the 
order by appellant. 


103 . Restoration of surface . - On completion 
or final abandonment of any well , test-hole or 
production facility or upon abandonment of any 
other facility installed for the purpose of explor 
ing for, developing or producing oil or gas 
and as soon as weather and ground conditions 
permit - 
( 1 ) the area shall be cleared of all refuse 

material; 
( 2 ) waste oil shall be burned or removed ; 
( 3 ) excavations shall be drained and filled ; 


. 


107 . Appeals to the Mining Boards. — ( 1) 
Against any order of the Chief Inspector, an appeal 
shall lie within 20 days of tho receipt of the order 
by the appellant to the Mining Board constituted 
under section 12 of the Act or if no Mining 
Board has been constituted for the area in which 
the mine or part thereof is situated to the Central 
Government, 


( 4 ) concrete base , machinery and materials 

not being used for production shall be . 
removed ; and 


( 5 ) the surface shall be levelled and the site 

left in the condition as nearly as is 
Teasonable to its condition when opera 
tions were commenced . 


( 2 ) Every order of the Chief Inspector, against 
which an appeal is preferred under sub -regulation 
( 1 ) shall be complied with pending receipt at the 
mine of the decision of the Mining Board or of 
the Central Government, as the case may be : 


104 . Signing of returns , notices and correspon 
dence - All returns and notices required under or 
correspondence made in connection with the pro 
visions of the Act and of these regulations and 
orders made thereunder, shall be signed by the 
owner, agent or manager of the mine : 


Provided that the Mining Board or the Central 
Government as the case may be, may , on an appli 
cation by the appcllant, suspend the operation of 
the order appealed against pending the disposal 
of the appeal 


Provided that the owner may by a power of 
attomey delegate these functions to any other 
specified person : 


108 . Repeal and Saving. The Indian Oil 
Mines Regulations, 1933 are hereby repealed 


Provided further that in respect of notice of 
accident, the manager may delegate this function 
to any installation manager . 


Provided that all acts done or orders issued 
under any of the said regulations shall be deemed 
to have done or issued under the corresponding 
provisions of these regulations. 


SCHEDULE 

FORM -) 
[See regulations 3 (1) and 0 1)] 
Notice of opening, closing or change of name 


From 


To 


1. Director General of Mines Safety 

(Chief Inspector of Mines), 

Dhanbad - -826901 . 
2 . Director ofMines Safety 
(Regional Inspector of Mines ) 

. . Region . 
944 G1/83- 7 
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4 . . . . . .. 


arespect of (1)................ ...............................(name)mine of...... 


- 


0 


Ihave to furnish the following particulars in respect of (i). . . . . 

. . . . . . . . . . ( ownor) 


. . . ( name) mide of. 


1. * In case of CHANGE OF NAME OF MINE : 

old name of mine . . . . . . . . . . . . . . date of change . . . . . . . 


2. (1) Situation of the mine : 

Villago . . . 
" Police station 

District. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


ILI I . 


Stato . . 


LIIIIII . . . . . . . 


* (2) In case of a NEW MINE, particulars of situation ofmine : 

Post office 
Telegraph office 
Railway station . 


Prosont 


Previous 


3 . (1) Name and postaladdress of (u ) 

(a ) Owner 
(6 ) Agent, If any .. . . . . . . 

(c) Manager . . . . . . . . . . . . 
* (2) In case of chango, dato of change . .. .. . .. ... 


* 4. (1) Name of Manager /installation manager whose appointment is terminated/who is appointed (ul).. .... 

(2) Date of appointment/termination of appointment (ili) 
* 5, Date on which it is intended to open /reopon / abandon/ discontinue (III) the minc 


* 6. Actual date of opening /roopening /abandonmont/discontinuance (li) of the mine :- - 


Yours faithfully , 
Signuture . . . . . . . . 
Dosigaation Owner /Agent/Manager 


Ç . IIII 


. . . . 


. . . . II . III . 


Date . 


Instructions : 
* Only such columns to be filled in respect of which notice is given 
(1) Montion the matter to which the notice refors . 
( ID) Nood not be filled in If the notice relates to Item 4 . 
(11) Deloto wblchever is not applicable . 


FORM - II 
(Soe regulation 4) 
. . . . . . . . . 19 


I . 


. . 


. . . 


. . . 


II - II 


IIIIIIII 


I 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


Quarterly return for the quarter ending ... 

1. Namo ofMine . . . . . . 

Postaladdress ofMinc . . . . . . . . . . . .. . . . 
2. Situation of mine : 

Place 
District . . 
Stato 


3 . Name of owner . . . . . . . 

Postaladdress of owner . . . 
4 . Name of agent, If any 

Postal address of agent . . 


(ATT II - - 
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-LLLLL 


. . . IIIIII . . . HII 


+ 


ILI + 


+ 


. 1 


5 . Nameofmanager . . . . . . . . . . . . 

Postal address ofmanager .. . . 
Tables A to C duly filled in are attached . 
Certified that the information given above and in Tables A to C is correct to the best of myknowledge . 

Signaturo . 
Designation : Owner/Agent/Manager 
Dato 


. . 


I 


. 


UI . . . + + IIII 


+ 


. 


TABLE A - OUTPUT* 


Type of product oil/ 

oil 
Fas 


Output of oil/gas 
Output of oil / gas 


Despatch 


Value * * of oil / gas 
produced 


To refincsy to market Domestic consump- 


Closing stock 


tion 


ULY 


I 


4A 


4B 


4C 


mm 


RTS 


Signature . . 
Designation : Owner/ Agent/Manager 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . 


INSTRUCTIONS 


The figures should be statod in Kilofltres/cubic metros, 


* * Valuo should be calculated upon actual or estimated solling price at the mine. Any chargos incurred in transporting the oil outside tho 

mino property should not be included . Royalty figures will not be accepted , 


TABLE B -NUMBER OF MAN -DAYS, ETC . 
Givemaxim um number of persons employed on any day during the quarter - - - - 
Numbor of working days during the quarter 


- 


(number)on 


a 


) 


Aggregate number of 
man -days worked 


ABRIcgate number of mandays lost on account of absonco 


Classification 


(b ) 


(c) 


(d ) 


Men 


Women 


Sicknes: 


Accident 


LeAVC 


Other casuo 


Total 


- 


1 


(a ) Clerical and supervisory staff (f) - 

(i) Supervisors 
( ii) Clarks 
(b ) Other workers employed al 

(i) Drilling 
( ii) Production 
(iil) Workshops clc . 
(iv) Miscellaneous 


TOTAL 


If thero is any marked increase ordecrease in atten danco or absence, please account for it . 

Signature . . . . . . .. 
Designatioa : Ownor/Agont/Manacor 
Data . . . . . . . 


She 


somehanikainen 


+ 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


- 


. 
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INSTRUCTIONS 


(a ) Give day of the week and the dato and month . 
(b ) The information should coverall persons employed in themines as defined in section 2 (1) (h ) of the Mines Act, 1952 inclu ling 

clerical and subordinate supervisory staff . 
(c ) Total number of man -duys worked should be obtained by adding the daily attendances for the whole quarter. 
(d ) Total number ofman -days lost by absorcoshould be obtained by adding the a daily absences for tho wholo quartor. 
( c) Absencs should include all cases in which a person is schoduled to work or is expected to turn up for work but does not. All 

permanent employees are to be treated as schoduled to work . So far as temporary or casual employees are concorned , a person who 
attended work during the preceding week should be considered as scholuled to work during the week under consideration unless : 
(i) he has reported his intention to quit ; or 
( li ) his scivices have been terminatod by the managotnont) or 
( iii) he docs not turn up for work during the whole week . 


A person who has not worked during the proceding wcok should be considerod as scheduled to work only from the day in which ho 
joins work during the week under consideration . Absence due to strike, lockout , lay off or maternity leavc should not be included in 
absence here . 
Supervisory staff does not include senior officers like agent, manager , assistantmanager , welfare officer etc . but includes only the 

subordinato supervisory staff , 


TABLE C - HOURS OF WORK AND EARNINGS - 
Information should be furnished in tespect of one complete working week during the last inopth of the quarter(a ) 
1. Attendances,man -hours worked and cash earnings : 


Average daily 
attondance during 
the Wock (b ) 


Total cash payments for work dono during 
tho Wook (d ) 


Classifications 


Aggregate ,number 
of man - hours work . 
od during the 
week (c ) 


Basic wages 


Doarness 
allowances 


Other Total 
cash pay 
ments (c ) 


Men Women 


Men Women 


Men Womon Mon Women Men Womon 


(a ) Clerk aland supervisory staff (f) 
(1) Supervisors 
( ii ) Clerks 
(b ) Other workers employod at 

(1) Drilling 
( ii ) Production 
(ii) Workshops ofc . " 
(iv ) Miscellancous 


Rs.. . . ...... 


2 . Totalestimated value of concessions in kind (8) given during tho Wook : 
3. Normal hours ofwyrking shifts : 


From 


.. . . . . . . 


16t shift 
2nd shift 
3rd shift 


4 . Nu m .ber ofworking days in the wook : 
If there is any major change in wagos or hours of work as compared to tho preceding quartos, please account for the chango hero . 


Signaturo . . . . .. 
designation : Owlcr/Agent/Manager 
Date 
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(a ) The information should cover all persons employed ag in Table B . Particulars rotating to payments etc: to monthly paid staffshould 

he included on pro -rato basis . 


(b ) Averago daily atrondance should be obtainod 

Weck by tho number of working days . Any 
as a working day. 


by dividing the aggregate number of attendances in all tho shifts on all days during illo 
day on which the mine did not work for any causo whatsoever should not be troatod 


(c ) Aggregate number ofman - hours worked during the weok should be obtained by adding for the wholo Weok the number ofmin -hours 

worked cvety diy . Tho number ofman -hours worked on a day is obtawiod by sumning up the number of hours worked by each 

person attending work on each of tho shifts during the day including overtime wyrkç1, if any. 
( d ) Total cash payments should include all remuneration payablo (and paid ) for work dono during tho week hefuromaking do uction , 

if any, towards fines, provident fund contributions etc . Employers contribution to any provident fund or on account of welfaro 
provisions should not be in ludet. Bonuscs not payable for Vory pay period should also not be includ l. 
(c) Including over-timopayments . 


(1) Supervisory staff does not include senior officers like a gont,manager, assistant maua ger, welfare officer etc. but includes Only the 

subordinate supervisory staff. 


(8 ) Concessions in kind such ay supply offood -stuff, fuel, electricity , water etc . fræor at subsidised prices should be estimatedin terms of 

llie difference between themonetary valuo of the food stuff otc , at cost price and tho Valuc fcalisoci by salo at concessional prico . 


FORM III 
(Soc rogulation 5) 


Annual roturn for the your ending on the 31st Docember, 19 . . . . . . . 

1 . Nameof mine .. .. . .. .. . .. .. 
2 . Postaladdross of mino . .. , 
3 . Date of opòning 
4 . Date of closing ( if closed ) .. .. .. ... .. 
5 . Situation of themine : District . . . . .. . 

State . . . . . .. . . . . .. . . 


6 . Namo of owner . . . . . . . . . . . 

Postal address of owner 
7 . Namo of agents ( if any ) as defined in soction 2 (1 ) (c ) of the Mines Act, 1952 . . . . . . 

Postal address of agent . . . . . . . . . . 
8 . Name ofmanager 

Postal address ofmanager 


UCL 


IIIIII . . . . . . 


. I 


IIIII . . . . . . . . . . . 


9 . Other superior supervisory staff employed as at the ond of tho year (please give designations and numbers employod ).. 


10 . (a ) Whether machinery is used 

(b ) Nature of power usod , if aay (0. 8 . oloctricity , steam , com 


rossod air), ote . . . . . . . . 


Tables A to £ 


duly filled in , are attached . 


Cortified that the information given above and in Tables A to 


B is correct to the byt of my knowledge . 


Designation : Owner/Agent/Manager 


Datorre 
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W 


. 


TABLE A - EMPLOYEMV 


Maximum number of persons employed on any one day during the year . .. . . .. . .. . . .. . .. . (numbor) on . . . . . . 


- 


- 


- 


Classification 


Total number ofman -days 
workol during tho year . 

(b ) 


Averago daily number of persons 
en lyol 


Number 
of days 

worked 
during the 
уезг 


Tutal wagas 
or salary 
bill for the 
year (d ) 


(c ) 


Total 


Mon 


Women 


Direct 
labour 


Contract 
la bour 


Adoles Total 
cont 

4C 4D5 


- 


w 


* 


1 


2A 


2B 


2C 


3 
-- . - 


4A 
- . nem 


4B 


(a) Clorical and supervisory 
gtaff (c ) 
(1) Supervisors 
(il) Clerks 

(b ) Other workers enıployed at 
(i) Drilling 
( ii ) Production 
(ili ) Workshops etc . 
( iv ) Miscellaneous 


Total 


Signature 
Designation : Ownor /Agcat/Magage 
Data . . . . . . . . 


INSTRUCTIONS 
(a) Give day of the Wook and the date and montb . 
(b ) Oblained by adding the daily altondance for the whole year . 
(c ) Obtuined by dividing the number of man -days worked by the oumber of working days . The total shown in column (4D ) should 

agree with the quotient obtained by dividing the total shown in column (3) . 
( J ) Iucludes all cash payments including bonuses. Employors contributions to any provident funds, Welfaro ctivities ote , and concass 

sions in kind should not be included . 
(e) Supervisory staff does not includesenior oficors liko agent ,managor, assistant mans cor, welfare officer etc . but includes only the 

subordinato supervisory staff . 


- 


- 


- 


_ _ _ _ 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


VW 


LSVI 


. . . 


. 


. . 


. . 


. 


. IIII . 


I 


.I 


I 


. 


TABLE B - TYPE AND AGGREGATE HORSE POWER OF ELECTRICAL APPARATUS 
1. Electricity generated, purchased or received otherwise ( in kwh ) 

Generated 

Purchased or received 
(a) For own usc .... ....... . .. 
(b ) For sale . . . . . . . . 

2 . System of supply (whether direct current or alternating current) 
(1) Voltage of supply 
(Ü ) Periodicity 
(ii) Source of supply 


- 


- 


- 


- 


- 


3. Voltago at which curront is usod for : 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(i) Lighting 
( ii) Power 


- 


- - 


4. Leogth of cables (in motres) 
(1) High pressure 
( 6 ) Medium prossuro 


[HTW 1] --* 3(ii ) 
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S - IPSL 


YA 


- 


- 


- 


5. 


Total number and aggregate horse power of motors : 


- 


- 


-L 


u 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


In use 


In reserve 


Number of Total horse po . Number of 
units wer 

units 


Total horse 
power 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


+ 


I 


+ 


+ 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


(i) Draw works . . . . . . . . 
( ii) Hoists . .. . . .. 
( iii) Punips. . . . . . . . . . . . . . 
(iv) Traction 
(v) Portable machines. . 
(vi) Workshops including foundry smithy etc .... 
( vil) Miscellancous (specify) . . . . . . 

. . . . . . . . , 
TOTAL . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


Signaturc . . . 
Designation : Owner/ Agent/Mapager 

Date . . . . . . 


TABLE C - TYPE AND AGGREGATE HORSE POWER OF MACHINERY AND EQUIPMENT OTHER THAN 

ELECTRICAL APPARATUS 


P 


ILI 


- 


- 


- 


- - , 


- - 


Jo usc 


In reserve 


Number of Total horse 
wits 

power 


Number of 
unity 


Total borse 
power 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


1. Power generation 
(a ) Boilers 
(b ) Steam turbines 
(c) Diesel engines 
(d ) Gasolinc, gas or oil engines other than diesel engincy 
(e ) Air compressors 


A 


+ 


TOTAL 


- 


- - 


- - 


- 


2 . Machinery 

(1) Drills 
( ii) Hoists 
( iii) Pumps 
( iv ) Traction 
(v ) Portablo machines 
(vi) Workshops 
(vii) Miscellaneous ( specify) 


ruha 


TOTAL 


.. . .. .... . . .... 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Signature . . . . . . . . 
Designation : Owner/Agent/Manager 

Date . . . . . . . . . . . . . 
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TABLE D - DRILLING AND OTHER RIGS, OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES 


4 . Drilling, walkover and other rigs 


- 


- - - - - 


- . 


. 


: Type of rig 


Number deployed 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2. Oil, gas and other wells 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Classification 


Number 


1. Wells drilled 
2 . Wells abandoned 
3. Oil wells completed 
4 . Gas wells completed 
5. Wells producing gas 
6 . Wells producing oil 


- - 


- - 


- 


3. 


T punc 


Pipelinc 

- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - - - 
Classification 


Length in metres 


Diametre in centimetre 


-- 


- 


1, 
2 . 


Flowlines laid from wells to gathering station . 
Pipelines laid from gathering station to central storage 
tanks 
Pipelines laid from central storage tanks to rofnery or 
primary consumer points . 


3. 


Signature . . . . . . . . 
Designation : Owner/ Agent/Manager 

Dato . . ... . . . .. 


TABLE E - OUTPUT 


(a ) 


Type of product 
oil/ gas 


Opening stock 
on 1st Jan . 198 . . 


Output of oil/ 
gas 


Valuo of oil/gus 
produced 

(6 ) 


Despatches 

Cosing stock 

- on 31st Decem 
To market For house con . ber 198 . . 

sumption 


To rofinory 


- - - - FA 


L 


LS 


- 


- 


- 


1 


2 


* *----- -- 
3 


4 


5 


6 


- - 


- 


- 


Signature . .. 
Designation : Owner/ Agent/Manager 

Date . . . . . . . . . . . . . ..... 


INSTRUCTIONS 
(a) The figures should be stated in kilolitres/cubic metres. 
(6 ) ‘ Value should be calculated upon actual or estimated selling price at the mine. Any charges incurred in transporting the oil or 

gas outside theminç property should notbe includod . Royalty figures will not be accepted , 
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- . - 


- 


. - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


FORM - IV 

[Sce regulations 7 ] 
Notice of accident occurrence 


1 :10 


то 


J. The Director General of Mines Safety 

( Chief Inspector ofMines ), 

Dhanbad -826001. 
2. The Director ofMines Sufety 
(Regional Inspector of Mines) 

. . . . .Region . 
3. The DistrictMagistrale /District Collector, 

4. The ElectricalInspector of Mines ( in cascofelectricalaccidentonly). Dhanbad -826001. 
Sir , 

I have to furnish ihe following particulars of a fatal accidentsseriou: accidentsdangerous occurrenceritwhich oxurred at the. . . . . . 
mincsos. . . . . . . . 

. . . . . (owner ) . 
1. Particulars of the mine : 
--- - -- - - . . . -. - - . - - -- - - - - - - -- - - 
Situation of mine 

Nameani postaladdress of owner 

- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Post Office . . . . . .. 
Police station . 
District.. . . . . 


Smule 


-- . 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - --- - - - 

- - 
2. Particulars of the accident ocurrence 
Date and hours of accislent/c«.currence (ii ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


Place and location in 

, mine 


- 


- 


Nunber of person (s ) 

- . - 
Killed seriously injured 
- - - - - - 

Ils cause and description 


-- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 

- - - - - - 
Classification of accident occurrence (1 ) 


-- - 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


" 


- 


- - - 


3 . 


Particulars of injuries etc . 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


Name of personas) (ii) 


Nature of employment 


Age 


Sex 


Nature of injury and il fatal, 
causc of death ( iv ) 


Killed : 


Injurca : 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


pl 


a 


n ect of every person killed or injured , in form Vare unch. se .d shall h ; Town within a wekil. 

Yn filthilly, 
Signature. .. . . .. .. .. 
Dinliyi : w ) /AyoutM1911 ,5 

Dulc . . . . . . . . 


11C . . . 


144 G1/82- - S 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


INSTRUCTIONS 
(i) Delete whatever is notapplicable . 
( ii ) Under one or other of the followiny helds, naniely : 
1 . ( a ) Explosion and ignition of inflammable gis or liquid . 

( b ) Hlow oul . 
2. Lindrilling workoverrig . 
3. Explosives , 

(u ) Machinery : 

( b ) Bursting of pipes. 
5 . Sulication by the 
6 . Oubicah of lire . 
7. Llectricity. 

8 Miscellana ) . 
( iii ) Jul blach capital. 
( ivi Altach separate slicel. if necessary . 


4 . 


FORMY 

[Sec regulation 7(4 )] 
Parliwulars of toueased injured petyan 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


T 


E 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


II 


I 


+ II 


. 


- 


. 


. . - 


- 


. 


- 


I . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


To he given separately in respect of every person killed or inj irod in an accident in the mine ! 

1 . General 
( i) Name of mine. . . . . 
(ii) Owner . . 
( iii) District. . . . 
( iv ) Stalc . . . . 
2. Name of injured worker. . . .. 
3 . Time ul accident : 
( i ) Date . . 

. . . . . . . . ( ii) Time, . . . 
(111) Shift. . . . . . . . . . 
( iv ) Number of shifis workelperday at themine . . . . . . . .. .. . . . . . . . , 

( v ) Time when the worker began work on the day of the accident. . . . . . . . . 
. 4 . Occupation ande\ perience of theworker. 

(1 State the nature of job he was doingatthe timeofaccident, . . . . . . . 
( in ) Wasil his regularnccupation ? 
(a ) If Yes ,state length of er verisiceatt : Youration : at your mins.. . . . 

previous experience, if any. 

(b ) If no, state bun long employed at this job .... . 
(iii) State tolul experience in mining .: : .. 

( iv ) Givedetails oferperience in miningwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 . Place of accidont : 
6 . Naturool injury : 

(i) State whether tracturo , ainutati , lajeralinn, bruise, spruin , crushing injury or other (to be specified ). . . . 

( ii ) Part of body injured (to be specified procisely ) . . . . . . . 
7. Degree ofdisability : 

(i) Iffatul, ale and timeof expiry . . .. . . .. . 
( i ) Il permanent disablement, specily.. . . . . . . . . . . . . . 

(a ) The parloryrarts of1 he body lost any. . . .. . .. . . 
(b ) The partofarparts of body goneoutof use .. .. .. 

le ) Whether divablementwastutuloor partial, 
(ii) If temporary cleablement stale number of day , forced to remaille . . . . . . .. 


1 


1 


+ 


+ 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


[ TT JL_ _ 
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- _ 


* . Responsibility for the accident : 

vil Wasany sately provisionis contravelled ? 
(iiu Ji su , by ulum ? 
(iii ) Whataction was then against theoffende 
(10 ) Cjuld the accident lave been menilet 

Il 50 , how ? 


Sign ure . 
Designitio .1 : 0)wiler / Agent Manager 


I 


. 


, 


- 


, - 


, 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


FORM - VC 

(52 rokturion 711) 
Particularsofinjuled person relurneulidury 
( To be client separately in rewart Olevery person within 15 «lays of his relurn to clity 
I. General : 

(1) Name of Mind 
( ii ) Owner 
( iii) District 

(iv ) Stale . . . .. .. . .. 
7 . Date of accident . .. . . . 
3 . Manne ol injured worker . . . .. .. . . . . . . 

Kelult to delle : 
(i) Date when relure to moh . . . . . . 
( i) Whether relurned to regularibor .meother job : 1 : : 1). . . . . . . . 

Competisation : 
Staicamount of compensation puilo tu nic nail, ifany . . . . . . . 


Sigillir : . . . . . . . . 
cignation : (wel Agent Manager 

Dule . . . . 


TORM – VII 

15 : e regulation 81 
Norlicealiscane notilied under section . 


I 141) . 


1. Dieur General of Mines Surely 

(Chiet losecool Miles ) 

Dhanbad - 8 -61701 
2 . Director ofMino Salely 
(Regionallispolor ofMines ). 

. . . . . . . . . . . .Region . 
3. The DistrictMaristrute District Collector. . . . . . 


Sir , 


I have to furnish the followme particulars with 


rospoct to an occupational clincare contracted bywjYersonemployed in the , . . . . . . 
. . . . . . . . .miile of. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . (ownen ) 


1. 


PARTICULARS OF MINE ETC : 
( i)Sation of mine : 

Village 
Pirst office 
Pavlice station 
Districi . 

State . . . 
vil . Nanieand postalwddresscofom nor. . . . . . . 
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2. PARTICULARS OF PERSON AFFECTED 

(i) Name in hloch vitpitals ) . . . . . . . . ... . . . . . .. 
( 11) Permanent address 

Village , 
Palive ali 11 . . . 
post office . . . . ... 
District . . . . . . . 


Stile . , , , . . . . . . . . . . . 


IWC 


II . . . . . - - 


3. 


( iv ) Date of birth (or axel, .. 
( V ) Ocupation . . . . . . . . . . . . . . . 

How long engaged ? . . . . . 
(vi) Dilcul commencement of cinglyyment : 

( a ) in this mine . . 

(b ) in pelrolçun industry 
PARTICULAR OF DISEASE ETC : 
(i) Natuiteolliclefrom which thepirnis vulpritsistito al 14 :). . .. . . . 
rii) Date uluçlection of disele.. .. 
(ii) Nime, royntration nuvilies and auldren ofmedical pr. cuinner yol segling livet c . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . 

Siyaw 
Designation : Owner/Avent Manager 

Dale . . . . . . . . . 


T 


- " 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . - , . 


[N ). S -6301218N3-MI] 
V . S . AILAWADI, J:. Sexy . 


- - 


- - 


- 


. 
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